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يعد الاطلس من المستلزمات الدراسية لطلبة القاطع الطبي والعلوم الصرفه , ومهمته الاساسية مساعدة هؤلاء الطلبة في 
الدروس العملية على فهم ودراسة الشرائح المجهرية تحتلف الانسجة البشرية والحيوانية لكافة الموضوعات الواردة في درس 
الانسجة وهي على التوالي : 

الخلية » الانسجة العامة » علم الاعضاء . مثلا هووارد في المنيج . اما المصطلحات العلمية الواردة فيه فقد حرصنا على 
ترجمتها باستعال المعجم الطبي الموحد الى اللغة العربية مع الابقاء على المصطلحات باللغة الانكليزية فضلا عن 
المصطلحات العربية . 

يشتمل الاطلس على بابين رئيسيين : 


الباب الاول - ختصص لدراسة وسائل مشاهدة الخلايا وتو التركيز على دراسة امجهر الضوئي المركب وكيفية فحص الشرائح 
فيه » وكذلك دراسة الخلية ومركباتها وانواع الخلايا فضلا عن الانقسامات التي تحصل فيها ثم بعد ذلك دراسة انواع 
الانسجة البشرية والحيوانية مع مقارنة بينها. 


الباب الثاني- خصص لدراسة الاجهزة والاعضاء. 

يشتمل هذا الاطلس على صور بلغ عددها (88) صورة قسم منها ماخوذ من الشرائح المجهرية مباشرة وقد ذكرت 
قوة التكبير فيها ونوعية الصبغة المستعملة وعددها (141) صورة » واستعملت (94) صورة ومخططا لتوضيح تراكيب 
الخلايا والاعضاء المعينة او لتوضيح آلية كل عضو أو دورته الدموية » كيا استعملت ثمانية مخططات رمعت مباشرة من 
شاشة الجهر الالكتروني . 

وقد نمت الاستعانة بمصادر اجنبية وعربية لتوضيح الشرائح المرفقة عناوينها في نهاية الاطلس . 

فضلاً عن هذا اوردنا ملخصا علميا في تفسير وتركيب ووظيفة كل نسيج اوجهاز ووضعت في مستهل ابواب وفصول 
الاطلس لكي يكون مساعدا اضافيا للطالب في استيعاب وقراءة الشرائح المجهرية . 

وقد زودنا الللخص بمعلومة لكي ياخذ بها التدريسيون او الباحثون حول ماهية الفاذج التي تصلح لدراسة عضو معين 
من حيوان ونوعية المثبت الذي يجب ان يستعمل مع الصبغة الملائمة, 

هذا ونأمل ان نكون قد وفقنا في مسعانا هذا خدمة لابنائنا الطلية الاعزاء الذبن هم عاد مجتمعنا ومستقبل عراقنا 
الزاهر. 


المؤلفان 


تمهيد 

قبل البدء بمعرفة استعال المجهر لفحص الشرائح النسيجية يجب على الطالب ان يلم ولو قليلا بالعمليات التي سيقت 
وادت الى الحصول على هذه الشريحة الرقيقة الشفافة الملونة الصالحة للفحص بلمجهر الضوثي المركب ‏ 

ان اكثر الشرائح المصوره في هذا الاطلس »؛ مستحصلة بطريقة الأسجاء في مادة البارافين» وللحصول عليها يحب 
اتباع مايأقي 5 
الحبيث - صهغه:ض 

توضع تماذج النسيج الصغيرة في محاليل خاصة تدعى مثبتات 8]1765»ة1 وباسرع مايمكن بعد اقتطاعها من الجسم 


مدة معينة حسب نوع النسيج وحجم الفوذج . والغرض من عملية التثبيت هو تفادي التفاعلات الكيمياوية وتحلل النسبيج 
الذي والابقاء على الحالة التي كان عليها النسيج في الجسم الحي » واكثر الثبتات استمالا هو تحلول ٠١‏ فوومالين. 


الاسجاء عمنة0طم1 


تجرى عملية الاسجاء بعد ان يمر اتموذج النسيجي بعمليات عدة » اوها - عملية ازالة الماء ههه للزطء2 والتي تم 
بتمرير الفوذج بعدة عيارات من الكحولات الاثيلية المتصاعدة التركيز بعدها تجرى عملية الترويق عهفمة»01 بواسطة 
استخدام محاليل تذيب الشحوم مثل الزايلين والتي تجعل النسيج شفافا رائقا » وبعد هذا يتشيع النسيج بالشمع الذائب 
في فرن درجة حرارته 4ه- ٠١‏ درجة مثوية مما يؤدي الى تبخر الزايلين او المادة المذيبة الاخرى ويحل الشمع محله لىء 
الفراغات الحاصلة في النسيج ونسمى هذه العملية بالتشبيع هنهم الاكهة. 

وبعدها تصب الفاذج في قوالب خاصة من الشمع 8دناءه81 ليسهل تقطيعها بالمشراح الدقيق عددماممءنته 
بسمك يتراوح بين ؟ - 8 مايكرون ثم تفرش الشرائح الرقيقة على شرائح زجاجية مغطاة يطبقة رقيقة من زلال الييض 
وكساعدة: حام ماني أو سيخانة تكون درجة حرارتها اوطأً بدرجتين مثويتين من درجة حرارة ذوبان الشمع » وتدعى عملية 
أرساء الشرائح عستاسامم 
تعد الشريحة النسيجية الان'مهيأة لعملية الصبغ او التلوين #ظنهنهاة وتستعمل ملونات عدة ؛ اما اصباغ قاعدية او 
اصباغ حامضية لتوضيح معالم النسيج العديمة اللون» وتختار الصبغة حسب الغرض الذي من اجله عملت الشريحة. 

وتعد الصبغة المركبة من الميباتوكسلين- ابوسين من اكثر الصبغات نجاحا لتلؤين الشرائح امجهرية » اذ تعطي صورة 
جيدة وواضحة للنسيج لتسهيل مهمة دراسته فضلاً عن يسرعملية الصبغ نفسها لانها سهلة وغير معقدة. وتظهر الثواة 
زرقاء اللون والهيولي وردي اللون والالياف حمراء وردية غامقة اللون. 

وهناك نقنيات اخرى متعددة تكشف عن محتويات او تفاعلات خاصة متواجدة في الانسجة تسمى الكيمياء 
النسيجية ماةنمسعطعما3:5 مثل تفاعل شيف للكشف عن الكلايكوجين في الخلية او تفاعل فيولجن للكشف عن 
الاحراض النووية وسلسلة طويلة من التقنيات الاخرى يستطيع الاطلاع عليها من همه امرها في كتب نحضير الشرائح 
كذلك تقنيات تحضير شرائح للفحص بامجهر الالكتروني . 


م١/‏ اطلس الأنسجة البشرية 
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الفصل الأول ْ 
وسائل مشاهدة الخلايا 


المجهر الضونٍ » 





امجهر الضوني المركب د 1 . 
عوممد سنس اننا فسمرس نكت عليه عر لصوت" 


هو جهاز بصري مصمم خصيصا لفحص شرائح نسيجية مثبتة على شرائح زجاجية - ومعاملة بطريقة يقة خاصة تجعل 


النسيج شفافا وملونا يسهل من خلاله نفوذ حزمة الضوء الساقطة عليه من مرأة مثبتة في قاعدته. 
يتكون المجهر المركب من جزئين اساسيين : 


1 الجزه الآلي » ويشمل جسم الجهر وقاعدته ويكون الجسم متحركاً او المنصة متحركة حسب تصمم الجهاز ومصدر 


ب- الجزه البصري » ويتكون من الاجزاء الآنية : 


ع( 


(3 


(2 


العدسة العيئية 1606 علإء او ع13ناء0 وتكون واحدة » ويسمى المجهر حينذاك عردعده2ه241 عدانعممه24 او 
اثنتين » ويسمى 14162056086 125نا8120 ومن خلال هذه العدسة تم رؤية الدائرة الضوئية للمجهر. بواسطة 

دن اك عبت ,امة امية اي ا و كيم سق تلن من هرا ارفاك تن من سيث 

المدف الذي من اجله تفحص الشريحة . وفي كثير من الاحيان تزود العدسة العينية بمؤشر 2018666 لمساعدة 

الفاحص أو الدايس على التأشير على جزء معين من النسبج لتوضيحه مثلا أو لتصويره . 

تنتبي العدسة العينية بانبوب يوصلها الى القرص الدوار. 

القرص الدوارععء: 2056 167010188 وهو قرص له القابلية على الدوران الى جهة المين والى جهة اليسار والغرض 

من هذا هو المساعدة في عملية تبديل العدسات الشيئية التي تكون مثبتة عليه ضمن اطار معدني ويكون اتجاه 

العدسات الى اسفل . 

العدسات الشيثية 58ع.آ علاناءءزط0 تختلف هذه العدسات من حيث أشكالها واحجامها وقوة تكبيرها » اذ ان 

اقصرها طولا هي اقلها تكبيراً. وكذلك من ناحية عددها اذ تتباين من مجهر الى آخر. 


1١ 


وانجهر المركب الذي يستعمل في عملزات. فحص الشرائح'يشمل عادة : 


أ( 


ب 


اج 


(5 


العدسة الشيئية'ذات القوه الصغرى 06م 1.08 وَيَوجَد :هلها اثنتان » واحدة قوة تكبيرها (ه,” أو ؛) مرات » 


.والاخرى قوة تكبيرها )1١(‏ مرات. 


العدسة الشيئية ذات القوه الكبرى 66 ه11 وتستطيع التكبير معدل )5١(‏ مرة. 

العدسة الشيثية الزيتية عودعآ دهأومء هسل 01 وتكبر بمعدل ماثة مرة ولاتستعمل الا مع الزيت الخاص اذ تقطر 
قطرة واحدة صغيرة منه على.الشريحة وتستعمل لتوضيح معالم الشريحة الدقيقة جدا وثقيزها من بقية العدسات » تكوقة 
هذه العدمئة عادة محاطة محزام اسود » ولقياس قوة تكبير الجال الضوني المعين تضرب قوة العدسة العيئية # قوة 
العدسة الشيثية والحاصل 0 التكبير جال, الرقيا العين» ٠‏ إتصل الاجزاء ا > جور لازن آنفاً بالجزء 
السفلٍ منه بواسظة ذراع (صصة) . 5 


منصة الجهر ©5188 وهي عبارة عن قاعدة معدنية تكن أما دأقرية الشكل وخاصة في ١‏ جم القديمة او مربعة 
الشكل في الجاهر الحديثة » يوجد في مركز المنصة فتحة دائرية الشكل تقابل العدسة الشيثية من الاعلى - في اثثاء 
الفحص والمكئف من الاسفل لكي تسمتخ جمرور الضوة من لاطا لكي تتم الرؤيا . 

وتثبت عادة على منصات المجاهر الحديثة ماسكات للشريحة مثبتة. على 3 معدنية. افقية وعمودية تسمى 
مما [مدنههط1462 ريتم بوا بواسطته ترك الشريحة ‏ آلياً من العين الى اليسار او من الاعلى الى الاسفل والعكس 
صحيح وذلك لتشهيل عمل الفاحص عل إيجاد لمجال الراد قحم -- - م 

المكثف عقة00806 ويقع اسفل المنصة مباشرة ويتكون من غدسة لامة لكي ' يحم جزمة الف التاقطة عليها 
من المصباح . ويسْتعمل مع المكثف في احيان كثيرة مرشح ضوثي ععالت 1.184 لتلطيف حدة الْصَّوء وعكن ريك 
المكئف من اعلى إلى اسفل ومع المكثنت يستعمل حاجز درم ةعطم1018 لتنظيم كمية الضوء اللازم وذلك عن طريق _ 
لمنظم المقارب ع##دمادازفة 52:ه00 وينتخدم لتحريك المنصة اوالجسم الانبوثي من الاعلى الى الاسقَلَ لضبط 
المسافة المطلوية بين الشريحة والعدسة | الشيثية الصغرى عادة » وذلك لتوضيح بح الرفيا » ».هذه الحركة تكون-مرئية بالعين 
الجردة . سي 0 
المنظم الدقيق غم6صتاكناز20 115 و يستعمل خآ هذا للم يي قي حالة القخضص نف العدسات الشيثية. 
القوئ الكبرى.وذلك: لتوضيح الرؤيا ايضا.». وخركة هذا المنظم دقيقة. جدا وغير مرثية بالعين رد 
القاعدة 886 ا و2004 وهي التي يرتكز عليها: الجهر» وتكون القاعدة في الجاهر الحديثة عبارة عن علبة سميكة تويز 7 
داخلها المصباح الخصص لاعطاء الضوء اللازع.وامامه مرآة لعكس حزمة الضوء في اتجاه المكثف » اما الجاهر القديمة 
فتكون المراة فيها مثبتة على القاعدة والاضاءة تكون بواسطة مصباح متحرك خارجي . 










الزيتية وذات 





طريقة الفحص بامجهر:: 

. بدار القرص الدوار بحيث تواجه العدسة الشيثية الصغرى فتحة المنصة‎ )١ 

. تثبت الشريحة في مكانها اتحصص وبواسطة المآسكات على المنصة‎ . )١ 

)2 تحرك الشريحة بشكل. نكون وضع المقطع على إلفتحة الدائرية للمنصة مباشرة امام لكلف 
4) توصل القوة الكهربائية للمجهر ويفتح زر المصتاح . 
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ه) تضبط الرؤيا بواسطة العين للشريحة » وذلك باستعمال المنظم المقارب » وتكون المسافة بين العدسة الشيثية الصغرئق 
وا منصة ثابتة بالنسبة كلعدسيات الاخرى الاكبر قوة » اي ليس هناك داع لتحريكٍ 5 المقارب عند الفحص 
بعدسة اخرى اكبر قوة » واء تيمل للم لدت وض الرنيا: 

العناية بالمجهر وصيانته : 556 

)١‏ يرفع امجهرمن مكانه بواسطة مسكه من ذراعه بأحدى اليدين ووضع اليد الاخرى اسفل القاعدة بشكل قائم وذلك 
لتفادي سقوط العدسات. 

؟) يجب وضع المجهر على المنضدة وببعد لايقل عن ( 0 اسم من حاقتها . 

1 تنظف أجزاء المجهر الظاهرية بواسطة قطعة قائن ناعمة وتنظف العدسات بالاوراق الخاصة بها تفاديا لتخديشها . 

4) التأكد من وجود اجزاء امجهر جميعها في محلاتها بعد ذلك يوصل التبار الكهربائي . 

©) عند استعال العدسة الشيثية الزيتية وبعد الانتهاء منها يحب أن تنظف من الزيت باستعال الزايلول .او الكحول 
المطلق . 

3"( بعد الانتهاء من الفحص يغطى المجهر بغطائه الخاص ويعاد الى مكانه بالطريقة نفسها الثي حمل ما . 

0) يجب عرض جه ربين مدة واخرئ على اخصائي الاجهزة لكي ينم بم تنظيض انجزائه الدقيقة وعدساته بشكل شامل . 

) لايحوزاستعال الشرائح المبللة (خاصة في اثناء عملية تمض اراح وانما يجفف ظهر الشريحة بقطعة. شاش او بورق 


الترشيح وذلك حفاظا على الجهرٌ من الصدأ اولا وحفاظاً على عدسة المكئف ثانياً.. 
و 


0 


3 
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شكل وم -1- 


الجهر الضرئي الركب 

#ممعهو مم11 مدنامم مم0 

1- المدسة العينية #عمام عبزء عه عمان» 0‏ 
2- اللراع سعة 


3- القرص الدوار مععام عدمه مذ اهمه 
4- المدساث الثيية مععمع! ع«ناعمز0. 





5- النصة عوهاة 
6- الكك ممع لومت 
7- المصباح غطونآ 
8- القاعدة عمعط نه 1م16 


9 المنظم الدقيق ')معماستازفمه مما 
10- المنظم المقارب +معصناكدازله مومومت 


الخلية- مركباتها- اشكال الخلايا- الانقسام الخلوي 





- الخلية 1ل 156 - 


الخلية هي الوحدة المجهرية الدقيقة لبناء الجسم الحي » وهي كتلة من مادة حية تسمى الجبلة » وحاطة بغشاء رقيق 
يسمى غشاء الخلية » ومركز الخلية يكون متميزا لاحتوائه على مركب حي يعرف بالنواة » يشتمل الطيولي «رههاممالاه 
للخلايا الحية على عضيوات حية تقوم بكافة الاعمال الحيوية للخلية مثل المتقدرات والاجسام الحالةوالجسيم المركزي وجهاز 
كو جي والشبكة البلازمية الداخلية بنوعيها الحبيبية والملساء والرايبوسومات «الانيبيبات الدقيقة واللييفات » فضلاً عن هذا 
هناك مشتملات غير حية:في الهيولي مثل قطيرات الشحم والكلايكوجين والاملامٍ والصبغات المختلفة مثل الميلانين 
والبلورات و< ' '. الافراز» ويتوقف شكل الخلية على نوعية العمل الذي تقوم به » وتعد النواة المشرف الاول على اعمال 
الخلية الحيوية ولاتستطيع الخلايا العيش بدون نواة » وتكون واحدة في الغالب اواثنتان اواكثر» محاطة بغلاف النواة وها 
نوية او اكثر وفي داخلها العصير النووي والشبكة الكروماتينية . وتحاط الخلية من الءخارج بغشاء الخلية الرقيقن نصف 
الشفاف وهو يؤدي دورا مها في حاية الخلية » وعن طريقه يم طرح الفضلات خارج الخلية ونفوذ المواد الغذائية والماء الى 
داخل الخلية . 5 
وتمند احيانا من غشاء الخلية امتدادات تعرف بالزغيبات . نتعرض الخلايا الجسمية في فترة حياتها الى انقسامات 
عدة تنتج عنها خلايا جديدة مشابهة للخلايا الام وتسمى عملية الانقسام بالانقسام الخيطي او الفتيلي ر 
ويختلن نشاط انقسام الخلايا من نسيج الى آخر ومن موضع في الجسم الى آخر فثلاً الاتقسام يكون نشطاً في ظهاري 
الجلد وبطانة الامعاء لانه متعرض للتقرن والانسلاخ ء بيها يكون بظيئا في ؛ البتكرياس والغدة الدرقية . وتحتوي الخلايا 
الجديدة الناتجة من الانقسام الخيطي على العدد الثابت للنوع من الكروموسومات . 
اما الانقسام الاختزالي فبحدث فقط في الخلايا الجرثومية أي الجنسية والتي بواسطتها تتولد الخلايا الجرثومية الانثوي ية 
والذكرية » وتحتوي هذه الخلايا على نصف العدد الثابت للنوع من الكروموضومات . 
ولامكن اعتاد تقنية معينة للحصول على شرائح ناجحة لفحص الخلاياء اذ تتوقف العملية على نوعية' الشربحة 


والغرض منها. وهناك تقنيات خاصة توجد في المصادر العملية ببذا الشأن تسمى تقنية الخلايا. 
فاذا كانت الخلايا مستخلصة ومفرقة مثا هو موجود في المسحات السائلة فينصح بتثبيتها بالكحول وصبغها بطريقة 
(بابانيكولاو) او بطريقة 


اطلس الأنسجة البشرية 317 





اشكال الخلايا المبنة 
1- خلية عمودية من بطانة الامعاء 
2- خلية مكعبة من قثيوات الكلية 
3- خلية حرشفية ميزويلية 
4- خلية كاسبة (غذية) 
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شكل رفم -2- 


كلاء© ]ه عمهذة 
ع#مهناة ,مسصسسامه. 
#مفطة لوفتمطيك 
#قطة كنامسمداو8 
#مهط منت 

5- 4- خلية قرصية الشكل (الكربات الحمراء) بدون ثراة #وهطة علعاظ 


5- 8-ح-8- خلاياكروية الشكل (غلايا الدم اليضاء) #رهطة مامه 


6- خلية مغزلية الشكل (العضلات الملساء) مرهطد عالمامة. 
7- خلية دودية (الحيمن) عمهطة ممهلا 
8- غلية غير متظمة الشكل (الخلايا العصية) #صفطة عملتوؤمم1 
9- خلية مجنحة الشكل (من خلايا الاوثار) #وهطة يمايلا 


شكل رقم 505 

لاي ناية من قشرة البصل مبتة في علول 1٠١‏ فورمالين» ملوئة بصبغة المياتركسلين 
الحديدي » 31٠١‏ 

1- اليولي «عداممارت 

2- التواة كناماعن21 

3- الثرية كدامةاءن26 

4- غشاء الخلية مدع اموماط 

5- الحدود بين الخلايا ,علموط. ,لناااء0. 








شكل رقم -4- 
خلايا كبدية مضلعة , الضبمة : ههاتوكسلين ايوسين. 4٠٠١5‏ 
1- خلية كبدية متعددة الاضلاع #رفظة اند فمطتراه5 4- حدود الخلايا معلدمة بملناااعت 
2- النواة كنام لم31 5- شعيرة دموية مع خلايا دموية كلاعه همان طا» رمهاانوهت 


3- يرل «عماممار© 


14 





شكل رقم (5) 
مخطط لحتويات الخلية كا تظهر في الجهر الالكتروفي 


1- غشاء الخلية عموءط مصعم العم 
2- نقاعات شافطة وعانعهلا عنام انرعموزم 
3- الجسم الركري ممه نامع 
4- هيوا 2 طاهرة وهام ماع 
5- الشبكة البلازية الداخلية سس اناعم عزمعمام ملم 
4- غناء الشبكة عمق طسع همارك 
8- رايبوسوبات ممومطت 
6- النواة كنع لعسلة 
7- ثثرة عمومع 


07 


8- اتصال غشاء التواة مع غشاء الشبكة البلازمية الداعلية 


9- النوية كنا امعاءع نلا 
0- جهاز كرجي كنمممةممة أوا60 2 
1 - فماعات افرازية وعءاناموع رماع عمق 
12- متغدرات مم ءميز 
13- الجسيات المالة مر 
14- عمليات الالثيام كلدم ارمع قم 


15- اتصال غشاء الخلية مع غشاه الشبكة البلازمية الداخلية 


+ 1 


شكل رقم 2ه 1 
أي الاعزي اقةاني 000 ٠‏ صبغة اضر بايروثين * 1618 


ان 






ادك 0 
نش قي يو مي اسان عاو يعي ربد مت 





لقنا 


شكل وقم -8- 
الهش الي الإشرذي ئها تي غلايا الكيدء 
صبغة فيولمين 3 1616 


- الثواة كتعاعن21 
2- النوية كنالناملعناة2 
3- المييل «عماممارت. 


شكل رقم -9- 


متقدرات في خلايا الكبد , الصبغة بطريقة القان *« 8٠‏ 
1- الفيرلي مع منقدرات ,فهو طممائه طائ» مكقاممارت 
2- خلية صبغية للع امعصهام 
3- شعيرة دموية (مقللاويت 


1 








شكل رقم -10- 
متقدرات في خلايا قنبوات الكلية » الصبغة بطريقة اثمان : 40٠‏ 
1- هيرلي الخلية مع المتقدرات ‏ 54714مطءهاند الاك مجماممار©. 
2- النواة مع النوية عنااوفاعنة2 يمه كتداع 
3- تجويف القناة معمسة 





شكل رقم -11-. 
مخطط لتركيب المتقدرات في الجهر الالكتروفي 
1- الفشاء الخارجي عمهوط سعد لممع امع 
2- الغشاء الداخلي عقوم سمس لمممعامة 
3- الاعراث لدبيدنةا 


يريا 





جسام كربي في الخلايا الاتزيمية في البنكرياس.صيغة الا. 5 : 
1- النواة والنوية في المنا 3 0 0 
والثوية في الخلية الاتزعية وسامعاعنة! هه كنماعنةم - 5 1 
3- اجما. 1 
جسام كوجبي د اله8 نواه 





000 شكل رقم -13- 
1- النواة والترية لا للتراين لبن ةانب للم 1 111 
0 سامططص )3 لمصة مدملصدة3 
3- اجسام كولجي 

متهم نواهت 


ذأ 


شكل رقم -14- 
سخلط لاجسام كويمي كا ته في الجهر الالكتزي 6732 © اوه (ز ا 
© 9 


- الاغثية متعموءطمت11 
2- الحريصلات معلعنعه/1 
شكل رقم -15- 
الجسم الركزي في خلية في حالة انقسام (بويضة طفيلي اسكارس الخيل), صبغة الحباتوكسلين الحديدي 5 4٠١‏ 
1- غشاء البريضة عمدرطهمم ااعع 
2- الربكر لماعت 
3- الاشعة التجمية عع طوهمها معت 


5- كروموسرمات (صبغيات) ١00200068و‏ مك 


م4 / اطلس الأنسجة البشرية 








نا 


شكل رقم -16- 
مركبات المح في بويضة الضفدعة. صبغة الهياتركسين < 14٠‏ 


1- قشاء البويضة مسمعاماز0 
2- المييلي مع المح علادلا طا» معماممار0 





شكل رقم -17- 





الكلايكوجين في خلايا الكبد » صبغة كارمين « 4٠0٠١‏ 
1- خلية كبدية للع عناهوع1ة ‏ 3- النراة وللثوية قناامعاعن 81 قصة قدماعت 20 
2- المبولي مع حبيات الكلايكرجين فعلناهمع صعومه61 طاذ» صسعمامها 0‏ 4- شميرة دموية لاكقلائومت 


لغا 


شكل رقم -18- 


حتريات الدهنية في خلايا الكبد» صبغة حامض 
لاسيوم- سافرانينت» 4.0 


1- خلية كبدية لاع عننومع11 

«- الميولي مع حبيات دهنية ‏ طاتكا تععمامهار© 
وعلنامومع لعمنا 

م النواة كناءاعنلة 

2- شعيرة دموية رم ةالاوت 


شكل رقم -19- 

معتويات صبغية في الخلايا الصبغية في ##الا0ههاء14 جلد الرميح شرحة حية غير مصبوفة 5 10١‏ 
1 الثراة 000 
2- لطيولي مع حبيات الصبغة (الملانين) متمماعد طااك سمعاومارت 








ونا 





شكل رقم -20- 
الانقسام المخيطي ونهما161 في الخلايا الحية من كبد البرمائيات » صبخة المميانوكسلون الحديدي ع 4.٠‏ 
1- خلايا الكبد في الحالة الاعتيادية 
32 الطور الارل مهاوه 


4- الطور الثالي معام هاء23/1 
5- طور الصٌمرد موقنامقعم 
لبن 





شكل رقم -21- 
ا ا 
نقسام الخيطي وزه8110 في خلايا كبد البرمائيات » صبغة المبائوكلين الحديدي « 48٠‏ 


- غلية كبديةأ لام منادج1ة 

2- النواة كنءاعناع. 

3- شمبرة دموية بمعلاامعه. 3 . 

2 3 ا اميه الدع اي هاه ديا عاق 
5- الطور التالي #عمنامهاء84 

6- طور الصمرد #كقت قم 

7- الطرر الهاي معمطوماءة 


كرا 


الانقسام للباشر كفههة94 في قرنية عين الحصان 


في مراحل 


مخظفة 


شكل 


رقم قف 








الان 
7 فسا الا 
ا خلايا نني | 
الاتقسام النا 5 5 م 
ْ بطريقة رومانوة و 
رفسكي » 1616 


إاها 





شكل رقم -24- 
الانقسام الخيطي (الفتلي) 84110515 مخطط يمثل مراحل عملية الانقسام الخيطي وحسب الخططات الآنية : 
0-1 الطور البيني ##قطاممان1.ونيه نظهر الكروموسومات بشكل خبوط رفيعة كذلك نظهر الاجسام المكزية كتاوةمامع© بشكل مزدوج 
2-- تتكثف الكروموسرمات وتبد الاجسام الركزية بالتباعد ويتكرن المغزل #للهدام5 
3 الطور الاول #ههداوهء5 وفيه يبدأ غلاف النواة والنرية بالاختفاء وتستقر الاجسام المركزية كل واحدة قرب قطبي الخلية ؛ ويدأ اتصال الكروموسومات عن طربق 
السنتروميرات بخيوط المفزل . 
5 الطور التالي #كهدامهاء7/1 وفيه تترنب الكروموسومات بشكل عمودي على خيرط المغزل 
2-6 طور الصعود #عشاترهه ونيه يحصل انفصال كراتيداث الكروبوسومات وتبدأ الكرموسومات الجديدة بالاتجاه الى قطبي الخلية 
7- الطور النبائي ععمامماء7 
وفيه يدأ غشاء الخلية بالتخصر. ويظهرغلاف النواة الجديدة والنوية وتبدأ الكر وموسومات بالا خلال والتنكك لكي ترجع الى حالتها كشبكة كرصاتينية . 


ا 





شكل رفم -25- 
الانقسام الاختزالي 
في الخلايا الجرثومية مراحل الانقسام كيا مرضحة في الاشكال الآنية. 

1- ترى الكرسوسومات بشكل خط رفيع 

2- تتكائف الكرسرسومات بشكل نقط ييضاء 

3- تنكائف الكروموسومات بشكل مغزلي 

6,5,4- تنحرك الكروموسومات الى قطي المغزل. 

8,7- ظهرر غشاء خلري بين الخليتين اليافضتين 

9- نشره الخلايا الجرثرمية الجديدة 


م٠‏ / اطلس الأنسجة البشرية 


| الفصل الثالث 


انواع الأنسجة 


النسيج الظهاري «الطلائيء 


رو رآ صم س كاه 





- الانسجة- - 11551165 - 


تطور في الرحلة الجنينية ثلاث طبقات من الخلاياء منها مايغطي سطح الجسم ويسمى الاديم الظاهر 
صمعلهء8 » ومنها مايبطن انابيب الجوف. وتسمى الاديم الباطن 88000653 ومابينها وهي طبقة الاديم المتوسط 
معع 0م110 2 ينمو الجسم الحي من هذه الطبقات الثلاث. / 


تختلف المدارس العلمية في تصنيف وتقسم الأنسجة عند الاشخاص البالغين» فبعضها تقول انها تصنف الى اربعة 
اصناف رئيسية ضاماً بذلك الدم واللمف الى النسيج الضام وبعضهم الاخر يصنف الدم واللمف سيج مستقلاً قائماً 
بذاته » وكلا التصنيفين صحيح . 

والانسجة تختلف بعضها عن بعضها الآخر بالمظهر والتراكيب والوظائف والمواقع » وهي عبارة عن مجموعة من الخلايا 
المتشاببة والمتخصصة لممل عام معين وهي : 
١‏ النسيج الظهاري . 
أ النسيج الضام . 
8. الدم واللمف. 
4 . النسيج العضلي . 
٠6‏ التسيح العصبي 5 

سيج - النسيج الظهاري- - سسناءفامظ - 

يتطور هذا النسيج من الطبقات الجنينية الثلاثة ؛ ويسمى بالظهاري لانه اما يغطني الجسم من الخارج مثل الجلد » 
او يبطن تجاويف الاعضاء الانبوبية من الداخل. 

يتميز هذ! النسيج بان خلاياه مرصوفة مع بعضها بشدة اما على شكل طبقة واحدة » أو طبقات متعددة » لذا نرى 
المادة بين الخلوية 0ه ة]ذطناة 31أنا][ءعم16 ضثيلة جدا او غير موجودة » تستند الخلايا القاعدية للنسيج على غشاء 
قاعدي رقيق 386ةط تعنم :عصعقة8 والنسيج الظهاري خخال من الأوعية الدموية والأعصاب ولذا يستمد مايحتاجه من 


زا 


غذاء وغازات من النسيج الضام الذي يليه دائما بطريقة التنافذ عبر الغشاء القاعدي » ويقوم النسيج الظهاري بمها 
عديدة منها الحاية والابراز الافراز والاحساس والامتصاص » ونتحور قسم من الخلايا لتقوم بمهام عضلية أو عصبية . 
يصنف النسيج الظهاري حسب اشكال وارتفاع الخلايا في المنظر الجانبي وحسب درجة ازدحام هذه الخلايا . 


-١‏ الظهاري البسيط سدناءطاام؟ عاممنك 


تصطف الخلايا في طبقة واحدة مستندة- على الغشاء القاعدي » وترى هنا ثلاثئة اشكال هي : الحرشني البسيط 
والمكعب البسيط والعمودي البسيط المهدب وغير المهدب . 


ا 
؟- الظهاري المطبق مسستاعطاتم؟1 لعكنام 5 


ويسمى ايضا المركب لان خلاياه متتظمة على شكل صفوف الواحدة فوق الاخرى » وتستند الخلايا القاعدية على 
الغشاء القاعدي . يوجد منه المطبق الحرشني المتقرن وغير المتقرن والمطبق المكعب والمطبق العمؤدي المهدب وغير المهدب » 
والمطبق الانتقالي . 


"- الظهاري المطبق: الكاذب دسستاعطاتم؟1 61564 دماده لعناوط 


سمي كاذبا لانه يظهر ني امجهر وكانه متعدد الطبقات بسبب ظهور الأنوية على مستويات متعددة » لكن الحقيقة هي 
ان جميع الخلايا تستند على الغشاء القاعدي ولاتصل جميعها السطح الحر. 


54- الظهار: ي الغدي ‏ مسناءطاتم؟1 ممسهموات 
تخصصت خلايا هذا النسيج بأفراز مواد سائلة تختلف في تراكييها الكيمياوية وتكون اما انركية وتسمى الغدد حينذاك 
بذوات الاقنية 45ضةاع 506.56 او الطرمونية وتسمى بالغدد الصماء 5فه3اع عمنعوءههم8 . 
وتصنف الغدد حسب عدد خلاياها الى: 
.١‏ احادية الخلية- مثل الخلايا الكأسية وتتكون من خلية واحدة فقط . 
.٠‏ متعددة الخلايا- وهي تجمع لعدد هائل من الخلايا وتعد اعضاء متكاملة لها ترتيبها وهندستها وغلافها الخارجي 
من النسيج الضام الذي تقسم امتداداته الغدة الى فصوص او فصيصات » وتصنف الغدد هنا الى: 
متعددة الخلايا البسيطة » وتكون اما انبوبية بسيطة او ملتفة او انبوبية متفرعة بسيطة . 
ومتعددة الخلايا المركبة وتكون اما مركبة :انبوبية او مركبة سنخية او مركبة انبوبية سنخية او مركبة شبكية . 
لدراسة النسيج الظهاري تثبت الماذج النسيجية في محلول ٠١‏ / فورمالين» وتصبغ الشرائح بالاتوكسلين ايوسين. 


زخيا 





شكل رقم -26- 


النسيج الظهاري المرشني البسيط سنتاعطاتص عدمستعوو عامسزق 
شريحة من الغشاء المسباريتي » الصبغة هياتوكسلين مع نترات الفضة؟ا 1٠٠١‏ 
4- منظر من الاعل, 
1- حدود الخلايا .. 2 
2- النواة 
8- منظر جانبي 
صبغة الههاتوكسلين- ايوسين 4٠0:‏ 2- الغشاء القاعدي عمهءطسعم امع دمعفمظ 


: - الظهاري الحرشني البسيط 3- السيج الضام معنا ء«ناء»مم0ت 


شكل رقم -27- 
النسيج الظهاري للكعب البسيط » والممودي البسيط , 
.مستامطائي نمعسامه عاممنة بدسستاعطااي لدلامطنه مامص 81 
شرية من أنييات الكلية » صبغة المباتوكسلين- ابرسينج 40١‏ | 
1- الظهاري الممردي البسيط دصداناعطاا عمصدام مادرسنة 


2- الظهاري للكب ابيط «سنامطائيء لمقتمطيه مامصطع 
3- التشيج القام مدعنا »نمم وم 


4- شعيرة دموية وت 





شكل رقم -28- 


النسيج الظهاري العمودي البسيط - شريحة من الامعاء 
الدقيقة في الكلاب» صبخة المباتركلين- ابرسين< 000 3 


1- الخلايا الظهارية العمودية البسبيطة 

قلاف تممصدامه عاموستة 
2- الزفيات 0000 
3- النواة تدا 
4- علية كاسية انرازية .لتك اعاط6 
5- الغشاء القاعدي عمهعة هم ادعسععمظ 
6- النسيج الضام عناككنا ع«تاعم مومع 





ينا 


شكل -29- 

النسيج الظهاري الطب الكاذب المهدب «تائاعدطا نوع 4ماهلاك 4مثانادماه قنعو شرة من القصبة الموالية للقطط » صبفة الهباتوكسلين ارين 6 3.0٠‏ 
1- النسيج الظهاري سدالعطانو8 

8 - الاهداب هثاك - الائرية أعلمب25 عب النشاء القاعبي سمط دعم امعد ممم 
_2- خلية كاسية العم يعاطمقن. 
3- النسيج. الضام عنمعنا عباتا عموم). 
4- غدة في جدار القصبة المرائية اهماع لدمطعم,7 7 
5- الفضروف الزجاجي ‏ ©#طلتائت #طلمرلة | 
- مخطط للنسيج الظهاري 
8- مخطط لمركة الاهداب 





فكب -30- 
مسخطط للنسيج الظهاري المطبن الكاذب العمودي المهدب 
1- الاهداب هلك 
32- غلايا طيارية كلا لمناعطاامع 
5- النواة ناء عسل 


6- الغشاء القاعدي عمهء شعنم امع دمعممظ 
7- النسيج الضام عدهعنا اناءمومت ‏ 





شكل -31- 
النسيج الظهاري المطبق الحرشني غير المقرن «مناأاعطاامء كمهتسددي لهتادماة لمدنمنادعط- مولا 
شريحة من قرنية العين» صبغة الهياتركسلين- ابوسين- »ا 4.٠١‏ 
1- الخلايا الظهارية ولاعه ادتاعط نمع 
4- المن القاعدي #عبره1 اعد 
8- الصف المرشني ‏ بعرم بممسوة 






ه- الخلايا الشوكية لاع لعطمصط 
2- الهعاء التاعدي عقمءطاسعم أمعمعدظ 


3- السيج لضام غنادونا #«تاتعمدمت 


-32- شكل رقم‎ ٠ 
1 التسيج الظهاري المطبق الحرشني المقرن «مدتاءطائصه كد هنعصهه له تانامماد لمطستاد‎ 
5٠٠ » صبغة المهاثوكسلين- ايوسين‎ ٠ شريحة من جلد اصيع الانسان‎ 
الخلايا الظهارية كلامت لهنامطاام‎ -1 
ع- الخلايا القاعدية  5اإبت [ذوفةظ‎ 
" الحلايا الشوكية ",للع اعاماوم‎ -١ 
ع- الخلايا الحيية  كلاء» بهاناهمن.‎ 
ل- المنطقة الشفافة نالصا مباغوملة‎ 
المخطقة المتقرنة «اناتصعمه ددغ هماه‎ -6 
النسيج الغام عنعن #«تاعمم ممع‎ -2 


4 





شكل رقم -33- 


اسبح الظهاري الأنقالي ‏ سدثاءطائص لهمهتاعمه7 
شرية من بطانة امثائة ء صبغة الهانوكسلين- ايوسين  31١‏ 


1- الخلايا الظهارية سنا طاامع 
ه- الخلايا القاعدية والرسطية #تعترهة لملفت3 فمه تممه 
-١‏ الخلايا العلوية #عرزها بعومنا 
©- القطاء الشمعي ممقدمط - ععاتمتانة 
2- النسيج الام مناسنا ملع مم ممت 
3- شعيرة دموية لمعالامقة 
4- النسيج في الحالة الاعتيادية 

8- النسيج في حالة القدد 

م١/‏ اطلس الأنسجة البشرية 


لق 





الندد احادية الخلية 
مخطط للفدة الكأسية كي يظهر في الجهر الالكتروي . 

1- الزفييات , 

2- حبييات الافراز 

3- اجسام كيني 

4- متقدرة 

5- الثواة: 

6- الشبكة البلازبية الداعلية 


يف 


شكل رقم -34- 
ولمداع عطدااءءتمنا 


غلل:ه 211 

افع برمهاعمعم5 
وعنةمط زهه!6. 

سك صمطعه111 
00-0 

سسلمنام متسعمام 18000 


شكل رقم -35- 
الندد الكاسية » شريحة من زغابات الامعاء الدقيقة- صبنة المباتركسلين- ابوسين :* +1128 عمينه ي-- جره 
:- الخلايا الظهارية الممردية فلاء» تمممسامت. 
2- الخلية الكأسية لاعت )مادام 
3- ثراة الخلية الكأسية مدا 
4- النسيج الضام مسمنا #متاعم ممت 





شكل رقم -36- 
الفدد الكاسية في زغابات الامعاء الدقيقة » صبغة 285 رشين) 1١8٠‏ 


1- الخلايا الظهارية العمودية وااعه تع مدناامء عاممز5 


2- الخلة الكأسية لاع أعاطه0 
3- نواة الخلية الكأسية ونءاع نال 
4- النسيج الضام عناكونا عالاتعم ده 





وف 





شكل رقم -37- 


مخطط للنسيج الظهاري القددي ومستاعطاتصء مولن همهت 
4- انواع الغدد ذوات الاقنية مداع عدامعه86 رمتعدد الخلايا) ففمداع عواطاعمنانكة 
8- انواع الغدد ذات الاقنية حسب طريقة افرازها 


1 غدة انبوبية بسيطة لوحا رساج 1 
72 ممماع عماهكلة عامصنة 
3- غدة انبريية متفرعة عو عا ا 
4- غدة سئخية متفرعة ا 0 
5010000 7 فمملع عمامفبلة- ملسطس تمط ممه 
ه- الخلايا الظهارية سلاف طاام8 
لط اليج الام مناككلا 011 مم0 
6- غدة جزثية الانزاز 7 فصفلع عمترمع 8 
7- غنة قبة/الازان ملاع عمتعممم 
8- غدة كلية الافراز مقلع ممخعهاه11 
3- الخلايا القاعدية كلاعه لمحدظ 
- خلية في وضعية الافزاز والتفرقع 

ع- خلايا ميثة 


545 


شكل رقم -38- 


غدة انبوية بسيط من غدد الطبقة الحاطية في امعاه الانسان الغليظة ”. 


1- خلايا كأسية في بداية تكوين الافراز 

2- خلايا كأسية مع كمية كبيرة من مواد الافراز 
3- خلايا كاسية مع كمية قليلة من مواد الافزاز 
4- خلايا منتية مع بقايا الافراز 

5- تجويف الغدة 





شكل رقم -39-ه 
4- غدة انبوية بسيطة في بطانة الامماء الغليظة للكلب هداع عقلساطن]" 
8- غدة انبوية متفرعة في قاع معدة الكلب 9صهلع ,ةاناانا! 18:34 سبنة هياتوكسلين- ايوسين:* 4٠١‏ 
1- الخلايا الظهارية ‏ ” ومدثافط اام 
2- النسيج الضام مددعنا اناعم عمدت 


3- الفدة ممع 
8- رقبة الغدة. امم 
- جم الغدة همه 
ه- قاع الغدة كنال صن 


4- الخلايا الكأسية. ‏ كلا )عامه 
5- الخلايا الرئيسية امه 6اء) 
6- الخلايا الحيطة ‏ ولام اهاءضوط 


شكل رقم -40- 


غدة حرصلية بسبطة 80داع 7قامء/الة شرية ؛ن غدد جلد 
الضفدعة ؛ صبغة هيانوكسلين- ابرسين»< 7٠١‏ 


1- النسيج الظهاري سنك اام د 


8 انقسام خبطي ولقهإ تقر 
- خلية غددية فارزة لاعه بررمام ممه 
0- خلية صباغية للف امعموام 
2- غلية سلية لمعه دتنافاءطاامممرص امطوةه . ' 
3- نجويف الغدة معمسل 
4- ثناة الغدة اعناك عاد مقلع 





5- النسيج الضام عناكدا) #اتاعم مهمو 


45 


5 شكل رقم -41- 


غدة سنخية مرعة لسملع تقامع١له‏ لمطمممم8 
الغدة الدهنية في الجلد المشمر اهلع كنامعهه0ع5 البشري - صبفة هيانركسلين- ايوسين»< 1١‏ 
!- البشرة كنس معلامع حي ون يوس 


2- النسيج الضام عناممنا لاع ممم 


3- فناة الغدة اعنل عماننومهات. 
ا أسناخ ناوعا 
2 الشعرة غمم منكة 
6- المضلة الناصبة عاعقنام رماعممع 


شكل رقم -42- 

غدة سنخية مركبة ممملع عاد القملناطنة (0مكنس) لماممسمه. 

الفدة اللعابية نحت اللسان 4دهلع لزمة«نلده لمناوصناطنا5 صبغة هياتوكسلين- ايوسين»< 17١‏ 
1- التسبج امطبق الحرشني غير الممقرن حمسئاعطائص فده ستهسوه لاتادماء فعدلمتامعط- مولظ 
2- النشيج الضام عدادعنا #اأاعم مومع 
3- قناة الغدة امك #مابةمماق. 
4- تجويعكا الغدة معسيية 
5- عضلاث هيكلية وعاعوناس لماءامياع 






4307 





-النسيج الضام 


عمككذ]" ع اناءعسده0) 


يتطور النسيج الضام من اللحمة المتوسطة التي بدورها تتطور من الاديم الاوسط الجنيتي اي الميزوديرم. 

يتميز هذا النسيج بمادته البينية الكثيرة المتغيرة الحالات وبالاعداد المائلة للخلايا امختلفة الاشكال والتراكيب 
والوظائف » وثلاثة انواع من الالياف هي 
الغرائية البيضاء والمرنة او المطاطة الصغراء والالياف الشبكية. وتكون الخلايا والالياف مبعثرتين في ارضية المادة البينية مع 
وجود سائل يدعى بالسائل النسيجي الذي يتكون من قليل من الماء ومواد مذابة فيه مثل بعض المكبات الزلالية 
والسكريات. 

يصنف النسيج الضام على اساس محتوياته الأساسية ويسمى بإمها » ويشمل مجموعتين رئيسيتين هما : 


- النسيج الضام الاساسي ويشمل : 


.١‏ الرخو او الهالي » ويشمل النسيج الخلالي والشبكي والدهني والخاطي وعتاز بكثرة خلاياه وقلة اليافه. 
.١‏ الكثيف » ويشمل اللبني الابيض والليني الاصفر ويكونان اما منتظمي ترتيب الالياف اوغير مننظمي ترتيب الالياف 
وكتاز بكثرة اليافه وقلة الخلايا قياسا الى النسيج الاساسي. 


ب- النسيج الضام الفيكلي ويشمل : 
.١‏ الغضاريف وهي ثلاثة انواع - الغضروف الزجاجي الشفاف » الغضروف اللبني الابيض » الغضروف الليني الاصفر. 
؟. العظام وتكون نوعين صلدة (مكتنزة) أواسفنجية 

ولكل نوع من انواع الانسجة الضامة المذكورة آنفاً طريقة خاصة للتثبيت وصبغة خاصة ايضاً لكي نحصل على شريحة 
مجهرية لغرض دراسة ذلك النسيج. 


م7/ اطلس الأنسجة البشرية 44 


فثلا تماذج النسيج الدهني يحب ان تقطع بالمشراح المتجمد وتصبغ الشرائح وهي طازجة يدون المرور بالعمليات 
الروتينية الاعتيادية » ود 


«تصبغ الشرائح بصبغة سودان 111 وتدرس وتصوز مباشرة لانها شرائح مؤقنة وليست دانمية لانها تتغخير 
000 اسه 


بينا يحب ان تخضع نمافج العظام لعملية طويلة.جداً عيض ازالة املاح الكالسيوم لكي يكون العظم طرياً ليسهل 
تقطيعه بالمشراح ومن ثم بصبغ بصبغة شمورل. 


وككن الاستعانة ‏ بكتب تقنية الشرائح لعمل شرائح نسيجية من كل صنف من اصناف الانسجة الضامة. 





كل رقم- 43- 


النسيج الضام الخلالي #ناهونا #«ناتعصدهه #هادء عم شرغة مأخوذة من الصفاق تحث الجلد )#/هة م ارمين ازرق 0 *دء 
1- علايا الماري (البدنية) علا امداية 


2- مولدات الالياف والبلعمياث عوسطاممعة)! فمه يعماطهمطا ١‏ 
3- الالياف الغزائية عاذت معوقلامت 
4- الاثياف الصفراة دعطار؟ متعملع 


نكل رقم - 44- 
تبح الفام الخلالي عنعن #اتعممدمه بمامععة 
صبخة ازور 11- ايرسين »ا 4٠٠‏ 





8-1- وريد عاسم/؟ 

-١‏ شرين ممعم 
2- غلايا الصاري كلا اعدالة 
3- خلية ١‏ بطانية لاع لمناغطامهمع 
4- الخلايا امرمة مناه عمعوم أه الع 
5- الخلايا الدهنية ا 
6- الالياف الغرائية ومع معوماامت 

شكل رقم - 45- 


التسيج الضام الخلالي 0# الهياتركسين الحديدي بطريقة . باسقوفي' ا <٠.‏ 
-١‏ ارومات ليفية ‏ واعماطمع510 00 

ه- النواة عندماعن2 6- هيولي باطنة اسعاومقه .بين طارة ندلوه 5 06 
2- الخلايا البلممية عهتام د24 

3- غلية مني عاوم «مسرية 1 
4- الائياف الغرائية #معناة؟ معو هلام 
5- الالياف الصفراء دمع,؟ عناكقك 





شكل رقم - 46- 





سب صبخة ازرق التزيانين في الغلا اللسية ١.١‏ 

في الشنيج القنام الحلالي ع« ٠ح‏ 01000 
التنيج الإقام ال 

1- الخلايا البلعمية وعم ة :ه810 

2- مولدات الالياث وإوواطهءطا5 

3- شعيرة دموية بمهاائمة6 





تكرام مت 


شريحة يمن الضفاق الحخفيقت تحث يجلد الارتب » صبغة ههاتوكسلين اميد بطريقة انقفوي ع« ٠٠.‏ 
1- الالياف الصقراء. تتا ءتاهمك مالعلا 
2-هيؤلي ظاهرة مولدة الالياف غقهانا100 6ه تسعمامماءظ ‏ 
3- خخلية مولدة للالياف ينا 


4- علية بدثئة (صارى) ‏ مرعناكنة لله اممكة 
5- هيولي باطثة مولدة الالياف ؛كداطهءة! اه شتعهام00م18 
6- حزبة من الالياف الغرائية دتعطة! معههلاهء 6ه علفصساظ 
م ماممس 
8- خخلية لمفية 1007 
ون 


رقم - 48- 
سيعة من الطحال توضح الخلايا البلازمية صبغة اخضر الثيل بايروئين >< 10١‏ 
- نواة الخلية البلازمية لاءه ممعدام )ه كبماعسةة رسج وار 
2 سعماهار© 5 

ع حياني في الطحال ‏ لواسسلة مم5 0 
5- حويجز من النسيج الفام. «انسعظم5 2" 







,ف 


شكل رفم - 49- 

هسكريات المتعددة الماطية في النسيج الضام من الصفاق نحت الجلد قلاعه :35م مذع0هطءهورادمم06ا 384‏ صبغة شيف 6< 00 
1- حبييات السكربات 

2- غلايا دموية بيضاء ‏ وعارعوعدمة 


إن 





شكل رقم - 50- 

الخلايا الصباغية في اللسيج الضام الخلالي 

1- الخلايا الصبغية عااءه امعمواط 
2- انوية الخلايا كلاعة 6ه جبعاعن31 
3- شبكة الالياف المطاطة والخزائية وتعاة) معولامه همه «ولاءلا 


وي 


شكل رقم - 51- 
فيج الضام الشبكي في العقدة اللمفارية عددونا ©17اءهدمه عملدمنا 2 
صبخة ههاتوكسلين- ايوسين »ا 4٠١‏ 

1- لية شيكية ألمت عمادمناعط 
ه- النواة ليسلا 
-١‏ بروتريلائ رجبلة) امسعماوهاه:ط 
2- خلية بلعمية ‏ مو مامهممه4ة 
3- خلية لفية ‏ عارعمطامميرة 
4- حاجز لبي ممه برمملاناله36 








شكل رقم - 52- 
اتيف الشبكية في العقدة اللمفاوية صبغة كارمين مع نترات الفضة »ا 4٠١‏ 
:- الالياف الشبكية ومرعا؟ عولنمتاعه 
- انوية المخلايا اللمفاوية ونعلايا النسيج الضام 
٠.‏ 





شكل رقم - 53- 





2- خلية بلعمية عومطاصدى 112 
3- علية شبكبة را 





شكل رقم - 54 

مخطط لخلية شبكبة مع ليف 5ب 

1- النراة 0 5ناءء 81 
2- تفرع من الخلية الشبكية جيه 
3- ليت شبكي 6ع عوانعناعم 
4- متقدرات لهذم ممه انل 


5- الشبكة البلازبية الداخلية مسلددنعء عتسعداممهمع 


هه 


اطلس الأنسجة البشرية 


-2 


نا 


اة الخلية 





3- الخلايا الخرسطة 1/1©01121105<2 


المتوسطة ناذا اموعدم ان كناءاع د81 


النسيج الدهني من مساريق الجرذء شريحة مثبتة بالفورمالين وملونة بصيغة سودان 111 هياتوكلين > 1١‏ 
لبة دهنية لنداننا 
لمعك 1ن 


كن ءنكة 





3- نيج ضام خلالي #نهمنا #«تكممدمه تفادعق 


2- شعرة دموية 


ع النواة 


قناع اعنلة 


5 


مكان.قظرة 


الدمن المذابة ‏ - #اترهمل )5 


الميرلي 


جلونة بالمه توكسلين ب رايوسين 4< 7119 
الخلايا الدهنية 


هسبح القيام الدهني ددعلا اتات م مومه عدموتقق 
شرعة من الصفاق الدهي 


تحت الجلك مثبتة با 


ل 


كوم 


7 0555 + 











شكل رقم - 57- 

النسيج الدهني من الصفاق نحت جلد الانسان الشريحة معاملة بالكحول والابثر لاذابة الدهن ملونة بصبغة هياتوكسلين - ابوسين »< ٠‏ 
1- خلايا دهنية كااءه نو 

2- قناة الغدة العرقية مقلع امسو اه امنا 

3- نسبج ضام مع شميرة دموية لإممللئوى طائد مساكدنا #«تععمومت 


١ 
١ ا‎ : 
١ 1 





موت الت 


شكل رقع 7 
طرات دهئية في أخلاي النبيج القام مبنة بمامض الاعيرم ا 0١1٠١‏ 


١‏ - شميرة سوية 00000 مهلام 
2- خلية عبطية 0 , عارعقعم 
3- غلية دهية) 00 لانن 
4- قطيرة الدهن ا 33 ونين 


لين 


شكل رقم- 59 


النسيج الضام اتخاطي ماكو علاتاعمممم. لتنا عجر اموعى اا 
- اللحمة المتوسطة جنين الطيورء صبغة هبانوكسلين ابوسين »ا 4٠١‏ 


1- الاديم الظاهر ممعفماع 
2- خلايا اللحمة المتوسطة قالع تممجرطعد ع3 
3- الاتبوب العصبي عطانا عبمماع 
4- الحبل الظهري يندا 





6.4 


شكل رقم - 60- 








اللبحمة امتوسولة »ع مقط في جنين الفثران » مبجههوك اينيد ٠‏ 
1- الاديم الظاهر ممعدمامظع 
2- الاديم الرسلي م 
3- اللحمة المتوسطة ممسزطعمع 21 
شر 
0 التزتب ولاه عطاعه مندمعل ص معط؟! مولام كه أمسومممة عمالتوعمية ' 
في ل اااي لوس نج 1 
في أدمة الجلد- صبغة هياتوكسين- ايوسين << ٠١‏ 
- البدر موعن عاتاءمهدمة تهادعة 
2- النسيج الضام اللاي ع6 معوقلادت 
3- ه- الالياف البيضاء تلاوت 
4- شعرة دموية 


5- انوية خلايا النسيج الضام 
1 


نكل رقم - 62- 
لسسيج الضام الليني الاييض المتظم الترتيب مقطع طولي في الارتار- 408هها هذ .1.5 
معط معودلامء اه دعسو مدعة :و (أندوعظ صبخة هماتوكسلين- ايوسين »ا 


:.3- حزم الالياف البيضاء ومع معوداامه؟ه معلفصساط 


- مولدات الالياف اكماطه 110 

5.4 - نسيج ضام خلالي عناكقنا #لاتاءمههده عقامم 
ه- خلايا دهنية لاءه مومم 4.03 
- شعيرة دموية رممااامه0 





شكل رقم 63- 
مقطع مستعرض في النسيج الضام اليني البيض 08<؟ «عوملاده عائط» 1١‏ 5.©. 


صبنة هيياتركسلين- ايوسين >< 4 
2 نسيج ضام خلال 5 
ننه حزم الالياف البيضاء 

- لريمات ليفية 





53 


شكل رقم - ٠064‏ 
النسيج الضام الا ني الاصفرء غير النتظم الترتيب ,في بجدار الشريان الاجمر 
«اامظ ما معنن عاعضء ان اعسوم دنه عدانوه:1 صبنة فركسلين :80 


1 الالياف الصفراء ومع] متاعماع 
ه- الاغفية الداعلة ٠‏ عسمطسعس افدمعام 
ات الاغشية الرسطى عمه دعم انلز 


ع- الاغشية الخارجية 2 ٠‏ عممةطصسعم لممعنمع 





11 





شكل رقم -ت 65 


: النسيج الضام اللي الاصفر منتظم التزنب في اريطة الثرر امقطع طوليع 


(5.س) وبع عتاقماء ملاعلا كه اتعسو مره كقاموعه 


هباتوكلسين- بيروفوكسين 78.0 


1- الياف صغراء سميكة دمعط الع نعفاء اعتطا 
2- حزم رقيقة من الالياف اليضاء وءءط؟ مععهاامه كه دعالفمناة مثا 
3- انوية الارومات الليفية٠‏ أكعاطاه 16 6ه كنرملعتا2 


شكل رقم - 66 - 
خض مستعرض في النسيج الضام الليني الاصفر ؛م#دمهونا هذ دمع متامقاء «0لاعي مذ 6.5 
مس هياتوكلسين- بيروفوكسين »3 54٠‏ 
. - الالياف الصفراء 

2- حزم رقيقة من الالياف الييضاء 

:- انوية الارومات الليفية 





>- شعيرة دموية 

كل وقم 60> 

الفضروف الزجاجي *188نا80© 8181186 شريمة من غضروف الاضلاع » صبغة هياتركسلين- ايرسين >< ٠٠‏ 
1- سمحاق الفضروف تسددة مه طع لمعم 

2- خلايا غضروفية يافمة كعالاء2200070 جناداو لا 

ه- المادة اليبنية ا 

»- خلايا غضروفية 6 

4- محفظة عضروفية علبعرمه 


»- عش الخلايا الفضروفية قامم - لاعت 





3 


شكل وقم - 68 - 
الغضروف الب ٠‏ لاصغر وحطقاست عدمدلا! #ولل لا شريحة من صيوان الاذن ا 





1- سمحاق الذا نسييق يمينا 

ه- اللادة البية كلك 

ها- ععفظة غضروفية 7 #انوققه 1 

الياف صغراء. قتعم متاكمك . 

4- غلايا غضرفقية ‏ - كعالردمع ةدمل 

شكل رقم - 69- 

الغضروف الليني الاييض 011008هت 5نادءطة؟ عاندا/لا شريحة من اقراص مابين الفقرات ٠‏ صبغة هياتركسلين- ايوسين >< 4٠٠١‏ 

1- الخلايا النضروفية اهل مط : 


2- حزم الاثياف البيضاء دتع6ة! معهدلاهه عائط/1ا 6ه معاومنا8 





514 


كل رقم - 70- 
عر تتعظم من الميزونكاعا » صبغة هياتوكلسين- ايوسين “ا 63 
: - نسيج ظهاري مطبق حرشني غير متقرن من تجويف الفم 





شكل رقم -- 

مقطع من الشكل نفسه رقم 69 - لكن بقرة تكبير »ا 4٠0١‏ 
1- مميع ارومات عظمية واكمانا05160 

2- اللحمة الخوسطة ‏ همتزطعدع24 


3- شعيرة دموية بممللاممه 
4- حواجز عظيمة سينا 
- المادة الينية عتعنمل8 
©- خلية عظمية عالاعم )05 


5- ارومة عظمية أكماطمعاو0 
6- غلية ناقضة للمظم 4كماعمماو0 





مخطط لتراكيب العظم اجرف 8006 - عةلتينا] 


4- السمحاق الخارجي مسا ثاعهتجم2 
1- الطبقة اللبفية عبرا معطا 
2- الطبقة للرلدة للمظم ‏ #عرها متمعومة و0 

ه- شعريات دموية بمملاامعة 


55 





1# 
شكل رم - 32- 
8- المظم المكتترغجامط - #6 مهتوم 
3- صفائح عتلية حيطية (خارجية) 
وعالعسمة لمتادمءاصدعيك بعان0 
4- جهاز هافرس (اوستبرن) 8م0516 
- قناة هافرس اهدده تمه يفاط 
ع- قناة فولكان لعمف و'ممد3/6|1 


سد 
ا ات ةا 


اح 


5- الصفائح العظمية الييئية ولعصجا متف 
6 الصفائح المقلمية الذاعظية علمالغسمه! لمنامهم 

4+ نجويف العظم مسن 
7 ترييق ارهد 
6- البسسحاق الداخلي بيدا 


شكل رقم -33- 
: جهرية للعظم الجوت المكتراء صبنة شمريل “ا ١ 6٠.‏ 





1 تن تاعوليت 7 
اسفائع المنظبة الحاريية ١‏ ©ملهها عمط و9 
ينون أقد ممتومعرولة 
يع لقم ممصسيال1/0 
6 اميت 
0 مااعسمة لمناناسعام1 
اح فلية علي قودعها 
- تصفائم المظية الداخلية #هلاعدهآ عدمط تعصدة 

- المحاق الداخلي . . تومل 

55 النظم لاااى عممط 





ينه 





شكل رقم -74- 


صورة مكبرة للاوسيتون في العظم المكتتر» شريحة من الصورة 
في الشكل -73- مكيرة »ا 21٠١‏ صبغة مورك 7 


1- اوستيون «معيد0 
ماقام لقمف مدادع دهاز 
ؤت اعبط مسممز 
4ت أصفيم عملاة سما عدمع 
4 اق تتليهناعمتت. 
2- الصذال الينية #ملاعهمة لمدناندمامة 
3- حدود الاوسئيون. 


58 


شكل -35- 
المظم الاسفنجي مهل لزه مم5 » صبغة أيوسين- ازور >< 400 


1 - جيب دمري شعري موتدممه بمدااامهة 
2- خلايا دموية ييضاء وحمراء في مراحل عر مختلفة ممارعدطنها هه تعارعهتطاري ومزهه 6 
3- الخلايا المملاقة النواء. عارصو معاموء 36 
4- حواجز عظمية اسفنجية امهنا عدمط رود مم5 





534 


026 


1 
-2 


- فضروف زجاجي في الكردص #وعللامه ولامراة أمتهرطوترع 


عملية التعظيم 008ا1668دة0 , تمر المظام عمل الغضروف الزجاجي » مقطع طرلي في سلاءية الاصبع ٠‏ صبغة هباتوكلسين. 
3- طبقة غضروفية متعامدة 
4- طبقة غضروفية فقاعية 


ممحاق الفضروف «تناة6 ماعط 


و_- 


غضروف متعظم خارجي عق فاتائت عقانوع جغان© 
6- غضررف متعظم داغلي عوهاناعت :هانهومء عممل 
7- سمحاق خارجي 


ودتاومقعع 


أبوسين > 5ه 








مر الدم واللمف 
> لبامسرة غم فمماظ 
حوشم ليعذ) 
الدم نسيج لامثيل له في الجسم اذ ان بمادته البينية سائلة تسمى مصلاً اوبلازما الدم :ويشكل نسبة 1/9 من حجم 





بح في بلازيا الدم الخلاياً الدموية ية البيضاء والكريات الحمراء والاقراص الدموية . 


ومن تل مَل الدم بفلهر با تحنوي على انبية ٠و‏ 48 / ماء و/1- ٠١‏ زلاليات ومواد طبيعية اخرى » فضلاً 
عن الكرنؤهيدرات والحوامض مثل حامض اليوريا وبروثينات مثل الالبومين والكلوبيولين وقيزلوجين » الذي يتحول الى 
الياف في حالة تعرضه للهواء ليكون. اليافاً على هيئة شيْكة تسمى الخثرة التي تمنع نزف الدم ء وتوجد كذلك الاضداد 
التي نظهر فاعليتها عندا دتعول جسم غريب للدم » كبا توجد أملاج معدنية مثل الصوديوم والكلسيوم وا منغنيز والفوسفور 
والبود والزنك »:والهرمونات الني تفرزها الغدد الصم'تصل الى مناطق الجسم المعيئة بواسطة مصل الدم ايضا . 


الكريات الحمراء : وهي اجسام مقعرة الوجهين غير متحركة تتذحرج في مجرى الدم » فقدت نواتها في اثناء مراحل موها 
مع كل العضيوات الحية المتواجدة في هيوها » وغلاف الكرية الحمراء سميك له قابلية فعالة في عملية النفؤذ الاختياري 
وعن طريقه تتم تم عملية تبادل الغازات في التنفس الخلوي » يعزى لون الكريات الاحمرالى صبغة الهيموكلوبين الموجودة في 
هيوها وتسمى كذلك صبغة التنفس لقابليتيا الكبيرة على التأكسد ثم فقدان الاوكسجين » والسبب هو ان مادة الحديد 
هي المركب الاساس لهذه الصبغة وعدد الكريات الحمراء يتراوح بين (ه- هره) مليون.في المليلتر المكغب الواحد وتتوالد 
في النقي الاحمر. 

خلايا الدم البيضاء : تكون كروية الشكل وذوات انويه » نشطه جدا في عملية الالتهام » :صريعة » وحركتها اميبية لذلك 


تنستطيع ان تغير اشكاها» وهيوا غني بائرعات عديدة تفرزها ضد اعدائها لكي تبضمهم وتفكك اجسامهم بعد 
اصطيادهخ بارجلها الوضمية » يعتاز هيولي الخلايا الدموية البيضاء بوجود حبيبات مختلفة الطبيعة والاحجام وتصنف الى : 


7ع 


أ خلايا دموية بيضاء حبيبية » وتضم ثلاثة أنواع من الخلايا صنفت حسب تفاعل حبيباتها مع الصبغات : غَدِلة » 
حمضة » قعدة التفاعل . 

ب- الخلايا الدموية البيضاء غير ال حبيبية » وتشمل الخلايا اللمفية والخلايا الوحيدة . 

يتراوح عدد الخلآيا الدموية البيضاء في دم الانسان البالغ من (7000- )8٠٠١‏ خلية في المليلتر الممكعب الواحد . 

الصفيحات الدهوية : وهي اجسام عديمة اللون وباشكال هندسية متعددة » تتوالد من مقطع في هيولي خلايا عملاقة 

نواء توجد في نتي_العظم الاحمر وهي صغيرة الحجم يصعب حسابها لان لاغلفتها القابلية على الالتصاق » ووظيفتها 

تتحصر في عملية تخثر الدم لمنع التريف في أثناء الجر . 

اللمف : وهو سائل زلاللي يترشخ من الانسجة ويجرى في اوعية لمفية شعرية مقفلة في احدى نهايتها ومنها الى اوعية لمفية اكبر 

حجا» تسبح في اللمف الجخلايا اللمفية والوحيدات واعداد ضئيلة من الخلايا الدموية البيضاء الأخرى » فضلاً عن مواد 

عضوية واملاح مشاببة لما موجود في مصل الدم. 

ولفحص الدم مجهريا تعمل مسحات منه على شرائح زجاجية نظيفة وتثبت بالكحول ثم تصبغ بصبغات عديدة أمها هي 


صبغة كيمزا . 
شكل رقم -37- 
تكوين خلايا الدم 
الأعضاء المولدة لخلايا الدم 

.4- الجهاز اللمقاري معادزة متاق مم1 ع -غدلة لنطممعاناءل2ة 
8- الجهاز الشيكي الأندوثيلي ددمادرة لمتاعط لمعه انمه 19-كرية حمراء عالممعطام8 
© - تي المظم «ممنقتم عوم8 0- اقراص دموية اعنام 
الخلايا المتواجدة في الأعضاء المولدة لخلايا الدم 
1- أرومة الخلايا الدموية 7 أكة اذاه لمعه همع 11 
2- اروة الخلايا اللمفية ماده طمصاآ1 
3- ارومة الخلايا وحيدات الترى ا 
4- ارومة الخلايا البيضاء أكقاطةع انام 
5- ارومة الخلايا الحمراء كدان معطابرءظ 
6- الخلية النواء عاروه ص ظمعء31 
7- الخلية اللمفية الأيل عاترعم طجرمتزامءط 
8- الوحيدة الأمل عااعودممه عط 
9- التقوية القعدة عاترعهاعتره ابرط ممده 
0- الثقرية الحمضة عاررعملء ردس عنازطمه مادم 
١1‏ - اللقوية العدلة عارعماء رص ء تابرطم دعاتعل3 
2- اروبة الخلايا الحمراء متعددة الألوان " * كما معطائ عندمعطعزاه 5‏ - 
14 - 13- ارومة الحمراء السوية مع نراة متقلصة اط هسمه 
15 - خخلية نواء مع أنقسامات خبطية كدماعناه عنام م ابرع طأتد ؛كماطهسمهل 3 

دتمم ائص معاممن لنتد ,عاترهه برممادوء11 
الخلايا امتواجدة في الدورة الدموية 
16- خلايا لمفية عار ه مرا 
7- الوحيدة وعارعممه110 
18- غلايا يغناء مماررعه امآ 
ا-قمدة لتطومعمه 
5 دحيقة انطوممتهمع 


07 


م١٠/‏ اطلس الأنسجة البشرية 








د 


5 شكل رقم -38- 
مقطع مستعرض فيد نجزيرة دموية في جنين الارنب بعد ره أيام من اللحمل . 
١‏ ضبغة ابيسين- أزور > ٠١٠١‏ 


1- غلابا بطائية كلاه لماعطاو قي 

2- خخلايا دموية اوليه 9 

3- خلايا ميزونكاها لاه تمسحزطعومك 34 

4- تجويف الوعاء الدمري 

5- الاديم الباطن سجعفمق 

6- خلية بطانية: في مرحلة التكور 

7- مقاطع من خلايا اميزوتكابما 3 
8- أنقسام خيطي في خلية دموية ارية «ونعة: 1ك مناهان30 5 


9 374 





شكل رقم -79- 
مسحه من الثتي العظمي الاحمر البشري » الصيفه بطريقة بينام 8 800 
1 أكماومممك 31 


1- لرومة لللائية . 8 
2- لرومة الخلايا الميراء الاولية هام ممطالامظ 
3- اريبة الخلايا الحجمراء مقاط معطارمظ 


4- تقرية عدلة. هالإدهاكاره طارط««مادهلة ...2 50 


5- نورموبلاست اكقاط م همول8 
6- تقرية عدلة.. عارعهاءتزص متارطومانمة2 
7ت ري ختمراد مارممطارمع 
3- خلية لياه عارده ادهل 


9- ارومة خعلية حمراء متعددة الالوان: 
10- اروبة خلية حمراء حمضية 
1- أنقام خبطي في ارومة الخلاياء الجمراء 





7و 


شكل رقم -80- 
الخلايا الدموية الحمزاء ذات الانوية في البربائيات » مسحة من دم الشفدم 





صبغة هبانوكسلين- ايوسين * 48٠‏ لل 00 
|- غلايا دمرية حمراء ‏ 85اة مارم 1 1 
8- النواة متعزمبة؟ 
6- الميرلي كماوماو 


2- خلايا دموية يضاء. .نامل 
3- الصفيحات البيوية كعابرفةهنانة هعطق 





شكل رقم -81- 
مسحه من دم الانسان ؛ الصبغة بطريقة رومانرفسكي * ١6٠‏ 
1- كربات دموية حمراء 
2- خلايا يفضاء حبيية حمفة اأطامممأومع 
4-3- غلايا بيضاء حبيبة عدلة اتطممعانا»2 
5- الصفيحات الدمرية ‏ 5عالاءوط يهط 


0 


نكل -82- 


لاف كرية الدم لفاك مج وذ وأتغن اخ لامي 
. - طيات الغلاف الني تحدث تبجة الاكسدة 





:- مسام في الغلات 

شكل رقم -83- 

مسحة من دم الانسان صبغث بطريقة رومانوفسكي »ا 159٠‏ 
1- كرباث حمراء عالرعمعط الم 

2- وحيدة الثراة عالاءعم مها 


3- خلية ييضاء محببة أقمدة انطممعده 
4- الصفيحات الدمرية 5غ الاعوطدرهء1" 








4ع 





شكل رقم - 86- 
' مسحة من لمن الانسان » صبغت بطريقة روماتوفسكي - كيمزا »ا 4٠0٠‏ 








1- كرية حمراء 
2- خلية لفية كبيرة الحجم عالاعه مرا 
3- خلية لفية متوسطة الحجم 
0 م 
' اشكال متعددة من الوحيدات التي ترى في الدورة بشربة 5غائ>0هه/! 1ه م1 0 
1- النواة 12 اباي 0 0 كداعلعنال2 6- خلية يضاء حية عدلة لنطوهعانا28 
2- البروتوبلازم تمعمام ماهم 5 3 


3- كرية حمراء عالرعهعطاري 3 ١‏ 





النسيج العضلي عنكعة!" تملحس131 


يعلد النسبج العضلي المسؤول الاول عن حركة الجسم سواء كانت كلية وتعني انتقال الجسم الي من مكان الى اخر» أو 
موضعيه وتعني حركة جدران العضو في مكانها مثل حركة المعدة والامعاء . 

يتكون النسيج العضلي من خلايا طويلة نوعا ما ويطلق عليها اسم الالياف العضلية » ويتميز هيوها بوجود مركبات 
خبطية » اي عناصر التقلص والانيساط تسمى اللييفات العضلية وغمد الليف العضلٍ متميز ومتخصص . 

ينحدر النسيج العضلي من الاديم المتوسط الجنيني (الميزوديرم) تتنظم الالياف العضلية عادة في خُزْمٍ عضلية أو 
مايدعى بالعضلات » تفصل بينها طبقات من النسيج الضام الغني يعدد هائل من الشتعيرات والاوعية: الدموية ونبايات 
الاعصاب ‏ 


تصنف العضلات حسب تشريحها الجهري وتزويدها العصبي الى مايأتي : 

أ- العضلات الاحشائية الللساء ا أو اللاارادية - وتكون الالياف العضلية هنا مغزلية الشكل مدبية النهايتين او متفرعة » 
تنغمر في هيوها اللبيفات العضلية بشكل طولي مواز حور الخلية » والنواة بيضاوية الشكل » كبيرة الحجم » 
مركزية ا موقم » وترى العضلات الملساء في المقاطع المستعرضة على شكل دوائر أو أشكال بيضاوية مختلفة الاحجام 
والكبيرة منها تحوي على نواة فقط 
وحركة هذه العضلات نبضية توقيعية لاتتعب بسرعة » لذا لاتحتاج الى طاقة هائلة . 

ب- العضلات الميكلية أو مخططة الارادية- وهي جميع العضلات الملتصقة: بالميكل العظمي وبعض الاعضاء 
كاللسان وعملها ارادي وتعمل حسب رغبة حاملها » لذا نراها تتعب بسرعة ة وتحتاج ج الى طاقة هائلة . ميت بالمخططة 
لانها نحتوي عل تخطيطات مستعرضة ة فضلا عن الخطوط الطولية الحادثة يسبب تواجد اللييفات العضلية » والليف 
العضلي هنا طويل » يلء أسطواني » مدبب »2 او مدور الهايتين» والانوية كثيرة ومتعددة ومحيطية الموقع . 

ترى في المقاطع المستعرضة للعضلات الميكلية أجساماً مستديرة متساوية الاقطار مع انوية محيطية 5 


4١ 


تمتد.شبكة الاوعية الدموية واللمفية في اغلفة”الحزم العضلية لانها تحتاج الى مدد دموي. هائل ويصاحب الاوعوة 
الدعوية أليففعصبية ذات غمد نخاعي وتكون اليافاً عصبية حسية او حركية . 
ج ِالعشيْلَات القلبية أواتخططة اللاارادية - تتميز الخلايا العضلية هنا بشكلها المستطيل والقصير نسيي ام وبكون متفرع 
البايات» وسعيت مخططة لان لها تخطيطات مستعرضة تختلف عن الميكلية بان لها نواة تواحدة أو نواتين مركزيتي 
الموقع وتكون نقطة التقاء ليفين عضليين قلبيينَ إقزاصا_داكنة اللون تعرف بالاقراص اليبنية . 
-وتزجد هذه العضلات في. جدار القلب . ولذلك سعيت بالعضلات القلبية . ترى هذه العضلات في المقإطع:1لبينتعرضة 


علق شكلي فوائز_خ زمتبياوية القطر مع نواة مركزية الموقع .إن وجدت. 1 0 
“والحمبول عل قرائخ مجمهزية (اجخحة تينتةاليضلات في حلولة زذكر وصيع الشرائح. بطريقة مالورك . 








5-2 


شكل رقم د هه 
خلايأ عصلية ملساء منفصلة » صيفة هيماتوكلنين « ١‏ 
1- خخلية عضلية ملساء لاء علدصام طأوممة . 


2- الثواة 00 
3- الميول العضلية وممة 
4- تقلصاث موجية 
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شكل رقم - وو 
مخطط لتركيب النفيلات الملساء 

1- خلية عضللية لاعت عاعونك1 
2- الثراة كنم انرق 
3- الليفات علط مرق 
4- غمد الليف العضلي 5000161018 
5- النلالة الداغلية ‏ تمناتةرسم0 


6- ليف عصبي نتن 
7- شعيرة دموية قمللامجت 
شكلل رقم '-90- 


اعضلات الملساء في جدار امثانة » مقطع طرلي 
مستعرض » الصبغة هياتوكلسين- ايرسين ٠٠0.‏ 
'- خلايا عضلية ملساء في مقطع طول 
قتع مأعكناتة طامط هذ ممأاءمة لمدتةساعدمل» 
2- خلايا عضلية ملساء في مقطع مستعرض 

كالعه وعامقناد طا ممص وذ ممتاكمد مدمين. 
3- نسيج ضام مع شعيرات دموية 

وعامدالامى اث منعمنا عبتعممممت . 





4 





شكل رقم -92- 
العضلات الميكلة في اللسان؛ صبغة المباتركلين الحديدي عر 4٠١‏ 
1- الياف عضلية مخططة (مقطع طولي) 1.5 ا ا 001 
2- الياف عضلية مخططة (مقطع مستعرض) 75ع0؟) علعدنامم ل 
3- الغلالة الداخلية عدن عملت 
ععملاتوي 


5- حلا دعية لختسشس 


4- شعيرات دموية 











شكل رقم -93- 
مقطع طولي اخر في اللسان ببين العضلات 
الليكلية اخططة ع 5٠١‏ 


1- غمد اللي العشلٍ مصصدمة افده 
2- نواة الليث العضلي ‏ #نهاعنا/2 
3- لييفات عقارق 
4- هيولي الليف المضلي «كهاممه 859 
5 الغلالة الداضلية ‏ تملووتمملمع 
6- انوية النسيج الضام 
7 الغلالة الغبطية ممست رستمعم 
8- شعيرات دمرية ‏ وعامملانهده 
9- ليف عصبي تيدددا 


عبا عاااعا 
0 
1/111 08111 با 
1 
اليل 
ايلا 


6 





5 


مكل رم فوب . : 
ارتباط العضلات الميكلية مع الاوتارء صبغة هيانوكسلين- ابوسين 5 78٠‏ 
1- الياف عفبلية هيكلية ٠‏ 65 علعصناد لماءاعاة 


2- حزم الالياف التيضاء في الرتر ددههعا هذ سعط تسو هلام 


45 





شكل رقم -95- 
مقطعان طوليان في نماية اوثار العضلات المبكلية في الاسماك » صبغة مالررى _* 16٠٠‏ 
ه- الالياف في حالة تقلص : الالياف الكولا جينية بداغعل الالياف العضلية نكون متعرجة حلزوية 
8 - الالياف في حالة انبساط : الالياف الغروية بداخخل الالياف العضلية مستقيمة 

ممع امع مه 


: - غمد اللييف | 

- نراة اليف العفل نا 
: - هيلي الليف العضلي تعدا معمة 
الوتر 2000 


:- حزم الالياف الغروية داخل العضلات ومع0ة) معوهااهء 6ه عا فسيا8 


47 





الكلايكرجين في الألباف العضلة الميكلية صبغة كارمين بطربقة يست 5٠١‏ 





شكل رقم 97- 
المضلات القلية (مقطع طولي) صبغة الحهاتوكسلين الخديدي + 78١‏ 

1- ليف عضلي قلي (مارهه 0 جع ماسم عمناعت ‏ 
2- النواة لتكيدا 
3- الاقراص الينية لماه هم اهلمء امآ 


4- نسيج ضام من شميرات دمرية #ع مهلام طاتك عدهمنا ء«ناع هدمع 
5- تقاطع ليقين عفليين 6568 عاعقناه وننا معوساء كتوهمره اهادم 





الك النسيج الع العضبي - عسووت1 عندمى لل 
يتكون النسيج العصبي من الخلايا العصبية والمادة الديقية 'البينية التي تتكون من خخلايا متعددة الاشكال والاحجام 
من الالياف العصبية. 
الخلايا العصبية وهي وحدة تشبريحية ووظيفية مستقلة معتدة الصفات توالدت من الاروءات العصبية في الدور 

الجنيني » وتتميز الخلية العصبية ثلاثة ججزاء : 

أ- جسم الخلية- ويكون كببراً نسبيء وبحوي ,على نواة كبيرة كروية الشتكق » مركزية الموقع » واليون المتخصص 
يحتوي على جميع المركبات الخلؤية » فضلاً عن, اللييغات العصبية التي توصل الدؤعات العصبية الى امحوار» وتوجد 
كذلك حبيبات “نسل الغنية: با حامِض الرايبوزي متجنعة حول النواة وتمثل هراكز لقثيل البرونينات. 

ب- التفرعات الشجرية - وهي بروزات متعددة قصيرة تستقبل الأيعازات العصبية من خارج الخلية وتوصلها الى جسم 
الخلية » واللييفات العصبية تفرع بدورها ايل ف ٌ 

ج - الحوار- وهو امتداد طويل رفيع. متناسق رائة 
وظيفته ايصال الابعاز العصبي من الخلية العصبيقرا 
متفرعة الى فرعين. 0 


اضذْغر واصغر. 
اللييفات العصبية' بشكل_متوازي » خال من حبيبات سل 
لى النسيج او العضو المعين او خلية عصبية اخرى وتكون نبايته 








وعند خروج المحاوير من مكان تواجد خلاياها العصبية » تسمى بالاعصاب اما مغمدة او تماعية او غير 


مغمدة » محاطة بحلايا عصبية رقيمّة ذوات نوى كبيرة تدعى خلايا شوان وتدعى نعَطْ 






تصنف الخلايا العصبية تشريحياً حسب تفرعاتها الى متعددة الاقطاب ٠‏ وثنائية الاقطاب » ووحيدة القطب 





الدبق او الغراء العصبي وهي خلايا متخصصة لاستاد ودعم وتغذية وحاية الخلايا العصبية » وتكون المادة 


945 


ومكن تميز عدة انواع من الخلايا هي : النجمية البروتوبلازمية والنجمية الليفية. والدبقية القليلة التشجير» والديقيات 
الصغيرة. ولدراسة هذه الخلايا تأخحذ تماذج من دماغ الارنب اواء, حيوان مختبري اخر والخبل الشوكي وتثبت في لول 
زنكر وتصبغ الشرائح بالهاتوكسلين الحديدي لغرض دراسة الخلايا العصبية. ا وتصبغ بطريقة ترسيب املاج الفضة وهي 
طريقة معقدة نوعا ما وتتطلب مهارة في تقنية الشرائح. 





شكل رقم - 100- 
مراحل تحول الخلية العصية الثنائية الاقطاب الى الثنائية الاقطاب ,الكاذبة في العقد العصية الظهرية نين الدجاج (في عمر م ايام حضانة رسم نقلاً من 
مدك برها اموه مف 1 1201 اج (في عمر .م ايام حضانة رسم نقلا من شربحة مجمهرية 
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سك رقم - 101- 
عسي ننائية القطب الكاذب - «دعداعه مهامونط عوط احد اشكال الخلايا العصية اثنائية الاقطاب - شريحة من العقدة العصية الظهربة » صبغة نئرات القفة * 


- قرع على شكل حرف- من الخية العصبية يمثل احور وتفرع تشجري #انعةمعل فسع دمجه 








:- مت الف 
: - بورويلازبا شنتكةأتمكداء21 
ع النواة للتدلدا 


: - أيفاث عصية 5ل 1اهءناء21 


شكل رقم - 102- 

عصبونات منمددة الاقطاب - شريحة من القرون الامامية للحبل الشركي » صبغة نيكررزين 8 17 

1- غلية متعددة الاقطاب ودعدمه عمامم السم (مارع دما 3- تفع شجيري سما 
2- الثواة 1 4- الموار 30 


ف 





دب عضا 








إ: الابتبر 105 - ببشم (يقهر 


ب 





02 اودرو 
ابره 
يمدزهمه 
2 0018 
لومم ا 
ولهزن!- معد ممسيمه حضوي عمجي بت بكوم | 
بجتسي حبيت ل للروفي) مسيم يتس 1 





- ووو ل ا 


م) موه 


لمردمدم| 
ج0ت ]جم 








م لفك فيه 
7 وان اا د هوام بللمتها 4ه 


“اقار أولنة 





شكل رقم - 105- : 
حبييات نسل في هيولي الخلايا العصبية المركبة للحبل الشركي ؛ صبغة ازرق- الملويدين » بطريقة نسل * 4٠0‏ 
1- خلية عصبية مع حبيبات نسل عالزمهتناعه «ذوعانام مع واامموزلا 


2- الثواة مع النوية كناامعاعنام طايه وباعاعبل2 
3- نفرعات شجيرية وا لمعل 
4- المحوار ممق 
5- نوى شخلايا الدب العصبي 3 هنعم كه ونع أعن كح 


ه51 


شكل رقم - 106- 
ال 5 5 
الحامض الراييوزي في حبيات نسل والنوية في الخلية "١‏ . لشب 
العصية النمددة الاقطاب من الحبل الشوكي الظهري » صبغة اخضر الميلين 
- بيرونين 8 ماعل تراجد لولدلنا 


ملون باللون الاحتمر ا 
1 -النواة 0 لممينا 
2- الثوية امم لم21 


3- حيييات نسل معملداصدعع و'طسعالة 





شكل رقم - 107- 

تقل كمية 8014 ني حييات نسل في 

5-0 1 في حبيبات نسل في حالة الانهاك وتكرار التحفيز» ث اللحبل صبغة 

0 التحفيز» شريحة من القرون الامامية الك 

2 بية للحبل الشوكي » صبغة اخضر الخبلين بيرونين 5 5.00 


3- حبييات نسل وعأنامممع 215516 





14١ 


----[ 


20 23 
لج3تِيتبتئ 


دج 2 0 
ٌ سد لحز 





4/1 في 





بشكل رفم > 108 


مخطط لتراكيب الخلية العصيةيا نرى في الم الالكترول 7 الشبكة البلازبية الداعلية دونالنهلامم عتسيعهامة0م 

1- وصلة عصبية بين الهوار والضرع الشجيري ممه رد عنااء0604 - 31000 وب بدرة لمم طعمانم 

2- وصلة عصية بين احور وجسم الخلية ومممر 6م وموم دمكة 9- السام كوجخي 5 والدط تهاه0. ١‏ , 
3- تقاعات الوصلة الدصية غعاممل عتامقميرو 10- ليفات عصية اط يعم 

4- فراغ الرصلة مرو مامد ومين .1 الا_التزاة ةي كلامأفلله بعد 
5- غشاء قبل الوصلة العصية عمط دعم متاجوم روعممة أ كاه الرية امع عسو د 1 


6- غشاء بعد الرصلة العصبية عم ةرط معدم عناصف رركاقمم 3- الحوار عمنة 





شكل رقم - 109 


مخطط لاحتالات الاتصال بين الخلايا العصية 56م 51/82 
1- الرصلات او التشابك العصبي 

بين الخلايا العصبية متعددة الاقطاب في الحبل الشوكي مع الاعصاب المقترية منها 
2- التشابك العصبي بين خلايا مخيخ الانسان مع الالياف العصبية مقترية منا 


54/ 


سش رقم - 110- 
حت عصبي (وصلة) شريحة من القرون الامامية للحبل الشركي » صبخة نترات الففة > 5٠6١‏ 
اخنية عصية متمددة الاقطاب «معناعه عقاممة1لنا21 








:- يملة عمبية عدم قمرة 
- تمرعات الخلية العصبية و ممم 





مكى رقم - 111- 


او الدب العصبي 113عدتناء]! الدب العصبي في الجزء الرسطي من الحبل الشركي 2101062054 صبغة نثرات الفضة * 70٠١‏ 





:- القناة المركزية تممه لقمامعه. 
-- المادة الرمادية تعاكهم - عع 
2- غلايا الجزء الوسطي ولاعت عنصت لمعم 





تفرعات نخلايا البطائة العصبية 7©001/712© 





516 








55 1 
> سق فعوية مقالمة 
ول حلية خدمية لبعية عاترعوعاعة عبامعطاط 


ع غلايا نجية كما عم مامه مأجرك هتوم امدم 





قن رقم - 114- 

بيات الصغيرة ٠‏ صبغة نزات القفة ونه 
- شعيرة دوية لرممالامةع 

:ع نواة الخية العصبية قناءاءنال2 

:- دبقية صغيرة ‏ وألهه 1لا 
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شكل رقم - ١16‏ - 


شكل رقم - 115- 
0 5 الباف عصبية مقمدة منفصلة (165هادةا) 5,؟ - عبمعم 164دمةادبرالة صبفة نترات الفقة »ا + 
خلايا عصبية افرازية من الجزء || » صبغة هياتوكلسين ابرسين- ا ١ه‏ 

من الجزه الرسطي للمخ » صبغة هياتوكلين ايوسين 1- غمد الليف المدبي» ارخلية شران 611 وموس طعد عه مومع اهعنمل 
1- حبييات افرازية عصبية 5ع!62010ج ل[01اغ6ع8و ودامممع21 4,3- عقدة رانفيبر علمم ععاوممم 


2- الغمد الدهني' 5اهءطة يا 
2 شعيرة دمرية لمهلاتويت سني 5- المخوار 2 





شكل رقم -117- 
دع عصبي من التوع المشند (الدخاعي ) مقطع مسنتعرض ناماع مع تن اهمتك راط 


سرج معاملة بحامُض الأوتعيؤم م423 
:الات عصبية منمدة #عل1] عامعه 367610218 ١‏ 3- الغلالة المصية الحيطية“ ممداففنام هتمع 


1 


2- القلالة العصبية الداعلية تاناعم مقع 4- وعاء دموي آعدوه؟ لمواهظ 





271 
شكل رقم -118- 5-8 
مخطط لليف عصبي تماعي 3- خلية شوان لاع و'مهسهمك 
1 -الحوار إبنيك 4- عقدة رانفير »200 10166هة2 
2- نواة خلية شوان قناهاعناا2 5- هيولي خلية شوان «تكهامهالا© 


س1 


شكل رقم -119- 
الات عضية فر شد من بيب العمل م مويه مه زو 
عبنة هي اتويلين- ارين 2 50 0 1١‏ 
لالح 000 1 
2- نر خلية هرانة 
3-سيرة ديرا 










شكال رقم -120- 


٠‏ تبنت حره من النوع الحساس :.. الظهارى المطيق اميق إفي املد صبقة 
ات الشرة وأسونننيفب 





ل 


4 اطلس الأنسجة البشرية 





نهايات عصبية حرة من النرع الحساس في ظهاري قرنية العين» صبغة نترات الفضة *« 4٠١‏ 
1- التسي الظواري المظض الامامي في القرنية #عددمه هذ نصداتاءطانك. 


2- الصفيحة الامامية 
3- النسيج الخاص في القرية 


4- النهايات العصبية في'الخلايا الظهارية 
5- الالياف العصبية في نسيج القرنية الخاص 


للا 


الملا 


شكل رقم -122- 
نبايات عصبية حرة من النوع الحساس في العضلات امخططة الارادية ؛ صبغة ذثرات الفضة :* 
1- الياف عصية رأردة #75 عبمعه لمعمعالق 
2- الياف عصبية متفرعة وتعناء؟ #بمعه فعطءمه8 
3- نبايات عصية حماسة قفد #نمعم ممجوعة 





05-5 





شكل رقم -123- 


(جسبات باسيني) اجسام عصبية صفائمية » محفظة في جلد اصيع الانسان. 
1- صبفة نثرات الفضة > 1٠١‏ 

11- صبغة هياتوكسلين- ابوسين 

1- مقطع طول في جسم عصبي صفائحي 


2- الصفائح الدورقية الحيطية 

3- الدورق الداخلي 

4- مقطع عرضي في الاجسام الصفائمية 
5- وعاء دموي 


يذلا 


شكل رقم -124- 
اجسام عصيية صفانحية محفظة » شريحة حية من السمحاق 
الخارجي حول العظم . املاح القفة ا 65 


1- لبف عصبي 604 196506 

2- جم عم يواتافاي 

3- صفائح دورقية محيطية 

4- عور تشع «أ6انة عمق" 
5- ليف صني داخل فيا الجسم الصفائحي 
6- وعاء دمري 81004165561 





شكل رقم -1251- 

اجسام ميسر العصية في لد اصيع الانسان املاح الفضة جز ٠م‏ 
-١‏ الف ١‏ وأممعلام 
2- منطقة الحليات 1 عه وعملااموم 

3- اجسام بسار الوط واممدج لح 

4- خلية 

5- اياف عصيةا 7 عط مبمولة 

6- معحفظة اجسام ميس كعذلاهط ا لتلدع 1ه عاناغدرقج 
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شكل رقم -126- 
نايات عصبية حركية في العضلات المخططة الارادية» صبغة ثئرات القفة »« ..ع ‏ 3- نمايات عصية حركية 604 عبمعم -عماواظ 
1- عضلات مخططة ارادية وعاعونام 12160كاة 6 مالم 4- نراة خلية شران ‏ العه ممهداعوه ونهاءبال2 





2- الياف عصبية منخمة 5ع عبمعم لعاممتارم ل 5- نواة الالياف المضلية 6ع6؟! #أعكنادم /ه دناماءناة2 
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- الجهاز العصبي- 
ع 116205 - 
يشتمل الجهاز العصبي على : الجهاز العصي المركري أي الدماغ والحبل الشوكي » والجهاز العصبي امحيطي الذي 
بشمل الاعصاب والعقد العصبية التي تسثل التأئيرات العصبية وتتقلها الى الدماغ ليحللها ويعطي استجابة سريعة لها . 
وقد سبق أن أوضحنا الخلايا العصبية والدبق العصبي والالياف العصبية بنوعيها ضمن النسيج العصبي . 


العقد العصبية الظهرية : تتتظم هذه العقد موازاة النخاع الشوكي ونكون محاطة بمحفظة من النسيج السام تمتد فيها 
حواجز رقيقة الى داخل العقدة من خلانها تنفذ الاوعية الدوية » وتتنظم الخلايا العصبية على شكل مجاميع في المنطقة 
امحيطية للعقدة . اما الوسط فيتألف عادة من الالياف العصبية. أي. تفرعات الخلايا العصبية » والخلايا العصبية هنا من 
النوج الثنائي الاقطاب او ثنائية الاقطاب ال اه الشكل مع نواة مركزية كروية كبيرة . 


الحبل الشوكي : يتكون من نصفين متشابهين محددين من 'الامام ب بشق امامي وسطي ومن الخلف بحاجز. 
والحبل الشوكي حاط بغشاء او محفظة غرائية ويتميزنسيج النتخاع الظهري بوجود المادة البيضاء في المنطقة امحيطية التي تلي 
المحفظة » وتتكون من الالياف العصبية المنخعة المنتظمة بشكل هتوازي بعضها مع بعضها الآخر. 

اما المادة الرمادية او السنجابية فتكون من خلايا عصِبية » وألياف عصبية منخعة وغير منخعة » ودبق عصبي اي 
نيروكليا . والخلايا العصبية هنا متعددة الاقظاب » رنظهر امادة الرمادية على شكل فراشة في. مركزها فتحة تسمى القناة 
المركزية التي من خلاا تدخل الادعية الذموية. 


ميخ : هو عضو التوازن وضبط الحركة الجسم ء مرتبط: بالمخ: مباشرة بثلاثة ازواج من الاربطة » وتكون المادة السنجابية 
قشرة المحيخ لانها في المنطقة المحيطية ونقع المادة البيضاء في المركز وتحتوي على انوية مركزية . 
وتتميز في قشرة الْميخ ثلاثة طبقات » الخارجية والوسطى والداخلية . 


لحرلال 
م6١‏ / اطلس الأنسجة البشرية 


المخ : ويقع ضمن جمجمة عظمية لحفظه وحايته » ويتكون من خمسة فصوص » وني المخ تتميز ايضا المادتان البيضاء 
والسنجابية . يغلف الدماغ غشاء رقيق من النسيج الضام غني بالأوعبة الدموبة وتنتظم في سئة طبقات يمكن تميزها بنوعية 
ومحتويات الخلايا . 

والمادة البيضاء ليفية » متكونة اساسا من الالياف العصبية المنخعة مع خلايا الدبق العصبي والشعيرات الدموية . 


الجهاز العصبي انحيطي : يتألف من الأعصاب اي محاور الخلايا العصبية الني تنتظم على شكل حزم تسمى بالجذع 
العصبي » او على شكل نهايات عصبية او ظفائر تنتبي في الاعضاء او الانسجة امختلفة مثل الجلد » الامعاء .... الخ . 

تتطلب شرائح النسيج العصبي من الاعضاء المذكورة آنفاً دقة ومهارة في التقنية » وان صبغات خاصة معقدة 
تستدعي النظافة الثامة » فضلاً عن الطريقة الروتينية تثبت اماذج بالفورمالين وتصبغ المقاطع بالليهاتوكسلين- ايوسين » 
ويمكن استعال المشراح المنجمد » واستعال صبغة املاح الفضة للكشف عن محتويات الخلايا العصبية . 





شكل رقم -127- 
مقطع طولي فيالاعصاب غير النخمة ومعنة) معت فعاهمنارسمنا 
صبغة هباتوكسلين- ابوسين * 7٠١‏ نواة خلية شوان لاعت مموسحطعة )هن مرملعن71 
1- اعصاب غير منشعة 5ع عدعم لماممنازسصم 4‏ 2- شميرات دمرية في الغلالة المصية الداخية سدأدعدمقك صذ ممعلتارفت. 
فت اخمران دمعه 3- الفلالة المصية الخارجية دمد تدم مم18 


11 


شكل رقم -128- 
مقطع مستعرض في الاعصاب المنخمة 8مها؟ 64اهمنائ/3 
صبغة هيانوكسلين- ايوسين * 11١‏ 


1- اعصاب منخمة عط عبمعم لمامدتاركيز 
2- الغلالة العصية الداخلية تاناعم هقمع 
3- الغلالة المصبة المحيطية نانع متعم 
4- الغلالة العصبية الخارجية اماع ممع 
5- شعيرات دموبة وعلتهاااموه 
6- خلايا دهنية كلا )دك 





1١ه‎ 





شكل رقم -129- 


عتدة فين مفو قا 2- الخلايا العميية الثنائية القطب الكاذبة ‏ فددعناءه عمامرط متسعوط 

صبنة هياتركسلين- أيرسين ما ٠١‏ 8 العام الببقة لكي الجر اليه وابفا 1 0000 

1- الحفظة ميت -4- اعصاب منخعة وم مبدمم لما ممتائركة 
5- نسيج ضام مداكدةا تام مومن ‏ 


11 


فلن 





مقطع مستعرض في التخاع (الحبل) الظهري 


4- الحاجز الرسطي الخلتي امد وأتعاممط 
5- الادة الزمادية (السنجاية) مامه زوع 


شكل رقم -130- 
6- القرن الامامي مع خلايا عصبية متعددة الاقطاب كوهتناعه محادنالاص طاته سوط هارع هك 
7 القرن الخلني ممط امع كمع 
8- صوار ستجا بي ادعتسم بره 
9- القناة المركزية تفده لمارم0 
10 القرن الجاني دمر لمرعامة 


14 





شكل رقم -131- 
شريحة من القرن الامامي للادة الرمادية 166اهد ندم 
في الحبل الظهري , املاح الففة « 4.0 


1- خلايا عصية حركية 5ه ]ناعم ماول8 
2- الياف عصبية منخعة في المادة البيضاء (مقطع مستعرض) 


(25) تعانهد عانطس مذ نعط فعاهد تاجح 


المميخ ماساناعاء رمن 
شربحة صبغت باملاح الفضة هركا ٠١١‏ 
1- الف ارم 
ه- الطبقة الجزثية #عرهة عمتيعماهم 


شكل رقم -132- 


- الطبقة الحيية #عترها تملهممع 
6- غلايا بركنجي قلاع عتهم اط 
2- المادة البيضاء ماهس عائط/ها 


- مقطع من الشرية السابقة »« 40 


1- خلايا بركتجي 


2- الغرعات الشجيرية لخلايا قلاع عته« تاه اه معام قمعم 
3- محاور الخلايا الدبقية قلاءه ذا كه كمماية 
4- خلايا الطبقة الحبيية ‏ معبرهآ يمانهديع غطا؟ه والت م6اهااعاد 


1 








قشرة المخ البشري «عارمة أمطعرعة 

املاح القضة د ٠٠١‏ 

1- غشاء الدماغ علقي فاط 

2- المادة الرمادية اهم برميع 5- غلايا عمية عملاتة ‏ كلاب لففنسهيرام عويمة 
3- الخلايا العصبية العمردية #علاهآ علتءمامتج أه كلاعه لهامعداءه11 6-- خلايا عصبية متعددة الحالات 5أأعه عناقطميممتزاوط 
4- الخلايا العصيية المرمية قلاعه لةلتم هرم 7- الطبقة المتعدة الحالات ععلاهآ دده السكة 


نا 5 


شكل رقم -134- 

تفيرة (اورباخ) في الامعاء الدقيقة الك 
ملاح القفة 6ه ب 
:- جع الخلايا العصيية في المقدة 
2- الياف عصبة #15 ) مبرعل3ة 





شكل رقم -135- 

ظفيرة (اورباخ) في الامعاء البشرية 
هيانونسكين- ايوسين << 4٠١‏ 

1- الطبقة العضلية ععترهل عملتفكسكة 
2- خلية عضبية عقدية ولام عدعم ممالوممع 
3- خلايا دبقية قله لماي 
4- لن عصبي | عع ن) متعم 
م / اطلس الأنسجة البشرية 





هذه 


شكل رقم -136- 
خلايا عصيية من النوع الاول والثاني في الامعاء الدقيقة , املاح الفضة * ٠١‏ 
شيفة متية + 

1- خلايا عصبية من النرع الثاني 
2- ثواة الخلايا الدبقية 

3- خلايا عصبية من النرع الارل 





4- امار #متة 

شكل رقم -137- 

خلايا في العقدة العصية الردية في الظفيرة الشمية كلاعه موأأههمع (ءأموههاناة) عاط امسر 
املاح الفضة * 58٠‏ 

1- خلية عصية ريوحت 

2- الياف عصبية ذنع1) #برعم 

3- غخلايا دبقية كلاء لدتاع 


4- عفظة من النسيج الضام #أناوم © 





يفنلا 





شكل رقم -138- 


سخطط لقوس اتمكاسي مميطي سيط 


1- الحبل الشوكي اويا 

2- عقدة عصيبة ظهرية مالوممع لقمنمة 
عمط وأمعامم 

3- 6- القرن الامامي 

4- القرن لخي معمط لمورول 

5- القرن الجاني مط معام 


7- خلية عصبية حساسة من الجهاز العصبي ‏ 09كنا©5 61©,ع]/8 لومعومق 
8- خلية عصبية مركزية من الجهاز العصبي احبطي دناعم العمعلاء لممامع0 . 
9- خلية عصية صادرة من الجهاز المسيي الغبطي ‏ «وعناصم اصع ' 


0- عقدة عصية ودية دمتلومس عتاعطافمميرة 
11- عقدة (الظفيرة الشمسية) 
2 الظفيرة العصبية للجهاز المضسي لسسننا 


(10 -12) الخلايا العصبية الميطية 
- الخط الازرق الياف ماقبل المقدة العصية 
(خط مسار الجهاز الصبي المبطي) الوا 
- الخط الازرق المقطع : الياف مابعد المقدة 
المصبية (خط مسار الجهاز العصبي. الحيطي ) الصادر 
- الخط الاخضر: مسار الجهاز العصبي 
- الخط الاخضر الصادر 
6- جدار الأنبرب المضمي 
- العضلات الميكلية المخططة وعاعونم لمعا هزم 5 
لا- التركيب المجهري للعقدة العصبية الحيطية 
3- خلية عصيية متعددة الاقطاب هوعناعم عقامم 24103 
14- خلية دبقية الع لمالع 
15- الياف عصيية دتعت عبمعيم 


يفنا 





ل رقم - 139 


التحبب المنكيرني ومنل ةادهم عول زم مهم رحو 

-١‏ قشثرة الدماغ القاسية 0 ونال 
2- الغشاء المنكبوتي عممط عه لأممطعممم 
3- نحت القاسية مع السائل اغي النخاعي 4ننا1/ لقهامى هرامع طاأن عمهد لدسفطياق 
4- التحبب المنكيوتي ودتاماسممع لأممطعصم 


فنا 





- اعضاء الحس- 
عومعة [وأععمه 1ه كموع:0. 

تستلم اعضاء الحس التأثيرات من الجسم والمحيط الخارجي وتوصل المعلومات الى الجهاز العصبي المركزي . 

إن اعضاء الحس العامة منتشرة في النسيج الظهاري والضاء ؛ والعضلات والاوتار» والمستلات نظهر في مناطق محددة 
مرتبطة بالاحساس كالشم والذوق والنظر والسمع «التوازن ود..: المستمات عادة هي عبارة عن نبايات عصبية او خلايا 
متخصصة تنتبي فيه نهايات عصبية وتسمى هذه المستلات بالحرارية التي تتأثر بتغير درجة الحرارة والمستلمات الميكانيكية 
التي تتأثر باللمس او الضغط والمستلات الكيمياوية التي تتأثر بتغير الضغط الجوي . 

ويمكن تصنيف المستمات الى مبايات عصبية حرة اوعادية » والمغلفة اوامحفظة » وسنوضح هذه المستلات في اماكنها 
في الاطلس وحسب تواجدها في اعضاء الجسم . 

-156 العين عرظ‎ -١ 

تحتل كرة العين والعصب البصري معا مع الاعضاء المكلة مثل الاجفان والغدد الدمعية:مكانا في تجويف الوجه 
العظمي وعليه فأن كرة العين عضو معقد مستلم للضوء وتتكون من ثلاث طبقات نسيجية » الخارجي لبني يتكون من 
القرنية والملتحمة . 
الطبقة الثانية : القزحية وهي نسيج وعائي يغذي الانسجة وفي مقدمته يوجد البؤبو. 
والطبقة الثالثة العصبية الشبكية . 
وعدسة العين مقعرة الوجهين نقع وراء القزحية ومعلقة بواسطة اربطة للجسم الحدبي . . 

يملأ كرة العين من الداخل سائل جيلانيني شفاف» وكذلك في التجويف بين العدسة والقرنية » وتعد هذه اوساطاً 
ملائمة لعمليات انكسار الضوء . 

يتصل العصب البصري بكرة العين من الخلف؛ تدخل الاوغية الدموية العين مع العصب البصري لتزويدها بما 
تحتاجه . 
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ولفحص انسجة العين يحب ان تعمل عدة شرائح مجهرية من اماكن مختلفة من العين» لذا تؤخذ كرة عين ان 
حيوان لبون وتثبت كاملة في لول زنكر ثم تعمل مقاطع من اماكن مختلفة وتصبغ بالههاتوكسلين- ايوسين. 


؟- الخلايا الشمية- 
كلاءء نوؤوماعو1الم4م 
تقع المنطقة الشمية في سقف تجريف الأنف » وهي عبارة عن خلايا ظهارية متخصصة لحاسة الشم ؛ عمودية طباقية 
كاذبة تحتوي على ثلاثة انواع من الخلايا : 


أ- الخلايا الساندة- وهي عمودية طويلة تتميز بضيق قاعدتها يحتوي سطحها الحر على زغيبات تنغمر في الخاط 
ونلتصق ؛ بالخلايا الجاورة الشمية لاسنادها . 


ب- الخلايا القاعدية- وهي اصغر حج| مدورة او قعية الشكل وتكون طبقة كاملة فاعدية الموقع وها تفرعات . 


ج - الخلايا الشمية- وتقع بين الخلايا القاعدية والخلايا الساندة وهي خلايا عصبية ثنائية الاقطاب دورقية الشكل 
منتفخة البطن ولها نهايتان رقيقتان » ريج من فوهة الخلية العليا شعيرات يتراوح عددها بين (7- 8) غير متحركة وتعد 
مستقبلات للروائح انويتها مستديرة تحتل عمق الخلية » وتمتد النهاية القاعدية كزائدة عصبية غير منخعة تدخل البصلة 
الشمية . 
#- البراعم الذوقية- 
عقسط عأكة1 

توجد البراعم الذوقية على جانبي الحليات الذوقية الكأسية والعرهونية والذوقية في اللسان ؛ وتشبه البراعم الذوقية في 

شكلها البرميل » وتتكون من نوعين من الخلايا المنتخصصة من النسيج الظهاري وهي : 


أ- الخلايا الذوقية - وتكون هلالية الشكل لها بروز شعري تخرج الى فتحة البرعم » وهذه الخلايا مزودة بنهايات عصبية 
حساسة ترتبط بليث عصبي ينقل الاحساس بالمذاق الى الجهاز العصبي لتصنيفه. وهي على غرار الخلايا الشميه » 
ظهارية تخصصت لاععال عصبية . 


ب- الخلايا الساندة- وهي محيطية الموقع بالنسبة للخلايا الذوقية وتكون هلالية الشكل ايضا لها نواة كبيرة بيضاوية 


الشكل . والبراعم الذرقية لاتخلف نسيجيا عن بعضها ولكن تختلف وظيفيا ني من ناحية تميزالمذاق سواء كان مرا او 
حلوا ؛ مالحا او حامضيا. 


لفلا 


؟- الاذن ه81 156- 


الاذن عضو للسمع والتوازن معاء تقسم تشريحيا على ثلاثة اجزاء : الاذن الخارجية » وتتكون من صيوان الاذن الذي 
وعبارة عن غضروف مطاطي مغطى بالجلد ثم الدهليز الذي يتكون من غضروف مطاطي في مدخله ثم العظم في الثلثين 
داخلين وهو مغطى ايضا بالجلد المشعر ويحتوي على الغدد العرقية امحورة والغدد الدهنية » بنتبي الدهليز بطبلة الاذن التي 
| جذر من النسيج الضام ومغطاة من الخارج يحلد رقيق جداء اما من الداخل فبطنة بخلايا ظهارية مكعبة . 

الاذن الوسطى او التجويف الطبلي » وتتكون من قناة ضيقة التي تربط الاذن مع تجويف الانف» وهذه القناة توازن 
لضغط من الجانبين على الطبلة . 

وتوجد هنا ثلاثة عظامء الحلزوني الذي يلامس الطبلة » والعظان الاخران هما اللذان يلائمان تجويف الاذن 
الداخلية » وهذه العظام تنقل الذبذبات من الطبلة الى السائل اللمني في دهليز السقالة والقوقعة » وترنبط هنا عضلات 
صغيرة . 

الاذن الداخلية » وهي عبارة عن منظومة من الاقنية والتجاويف » العظم السقني مليء بسائل يدعى ماقبل اللمف » 
والغشاء السقني مليء بسائل يدعى اللمف الداخلي » والاثنان مفصولان عن بعضها بغشاء رقيق » وتوجد هنا ايضا ثلاث 
قنوات شبه دائرية وها خمس فتحات فقط تؤدي للدهليز ويفتح الدهليز من الداخل بفتحة واحدة في القوقعة. 

المنطقة الحساسة » تتجمع في الانبورة المشطية للمشط السمعي في القناة الشبع دائرية » وهذه تضبط التوازن في 
اثناء حركة الرأس » اما عضو الشم ( الجسم الحلزوني) او جسم كورتي » فيتواجد على طول قناة القوقع . 


وفنا 





مخطط لتركيب العين 
1 - ظهاري القرنية هعممم0 إه دصبا/اتطاام18 
2- القرئية عدت 


3- حوف القرنية معمرم نه كناطهذ] 
4- فناة شليم تصتدء لماعو زه لهممه. 
5- الملتحمة واناء مه زدمه. 
6- الغرفة الامامية #ماسفط مومع امم 
7- الغرقة الخلفية. ##اتمفط ولمعاومط 
8- القزحية ' 1 


ينا 


شكل رقم -140- 
كاه تعاعوزطم5 21- شريان هدي طويل لمعلمة برممتاك 100 


9- مضيق القزْحية 

0- العدسة 010 2- العصب المدبي ممعم لاك 
23- غشاء الام القاسية #عالقم مول 

11- اربطة معلقة للمدسة ومعاأه أمعسمونا بومممعمسسة 4- الغشاء المنكبرئي #فاممطعسة 

2- الجسم المدلي برهم بمدنانتأ 25- غشاء الام الحنون عمسم 1 

3- عضلات هدية وعاعمساس دلت 26- ليف عصبي بصري ع6 ممعم عنام 

14- زوائد هديية تدعممعم 0150 27- الارعية الشبكية الركزية ولععوع؟ لهدناعم دام 

5- الحافة المنشارية هادمومد و0 28- الأرعبة الشبكبة ممم احملاك !1 

16- الشبكية ممتاعم 

7- طبقة العين الوعائية تاثا 

18- المابة لمع : 

19- وريد لولي. هه ” موومثاءه / 

0- شريان عدبي قصير الاكعاعة اممالتمعمط8 


شكل رقم -141- 


زاوية العين- صبغة ههاتوكسلين- ابوسين * 5ه 


1- الكيس اللتحمي عمد أوتاعمنازدم2. 
2- الملتحمة اناعم زمه 
3- الوعاء الدمري فرق الصلبة أعودع؟ ومواط لدعاممنموع 
4- القرنية معوممة 
5- الصلبة عع 

6- الجيب الرريدي للصلبة' ‏ 68عاعة وهنو ؤسامع/؟ 
7 الفزحية وملا 


8 -10-9- زوائد هدية ‏ كموومهممم رمونات. 


م1 اطلس الأنسجة البشرية 


11- عضلات هدية 


13- اريطة معلقة 
14- العدسة 

5 الغرفة الرجاجية 
16- الغرفة الامامية 
17- الخرقة الخلفية 





معاعقناحم مهناك 
12- الزاوية القرنية القزحية علههة لمعمممه - 1,900 


امعصمون] برومممعوسية 
قمعا 

؟# قا ونامعم ذلا 
عاسم ومتمعامم 
وعطمقط عمتعاووط 
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كرا 





شكل رقم - 142 


عدسة العين- صبخة_هيهاتوكسلين - ايوسين 4 اه 4 


1- عفظة المدسة علناقوى ععوع1 

'2- ظهاري العدسة مستا طني لمعموع1 

3- نراة العدسة عممعآ كه قرام ملز 

4- نراة الياف المدسةهمءط8) #عدمة كه سمامب2 

5- الياف العدسة ومعانا ععمما 
ه- المركزية المماردع0 
- الرئيسية مده 
6- المتحولة 1 


شكل رقم - 144 





ترحبة العين (الجزه الرسطي ) 5اءة هياتركسلين ابريسين 5 4٠0‏ 
1- نسيج ظهاري حرشي بسيط «دانامطائص فامصداوه عامصنة 


2- الطبقة امحيطية الامامية 
8- خلايا صبغية 
3 طبقة الأوعية الدموية 

4- الطبقة الداعلية 


سممعلة ععممل 


شكل رقم - 143- 

قرنية العين و6 
هيبانوكسلين - ايوسين * ٠١‏ 

1- ظهاري القرنية دمستلعطاامء امعم,ه©. 
2- غشاء برمان قةءطسعم و'ممسووم8ه 

3- المادة الاساسية ممعم أمماوطناة 

4- الغشاء القاعدي عددهطمسعه ممعم 
5- بطاني القرنية سناع ةمهم لمعممه. 





- عضلات ملساء (لترسيع رتقليص يزيز العين) عاعدن« لأصنام 6عاعمتطمة عطا 6ه دعاقلءاععدم طامممة 


5- الطبقة اللونة 


تعيرها معام ع سوام 


لفيلا 





شكل رقم -145- 
شبكية عين الانسان 11188 » صبنغة هرانوكسلين ايرسين * 400 





1- الصفيحة الداخلية الدبقية عمدعطصسعم ودناتسنة لقمرعاد1 7- طبقة خارجية حبية ععرها تمعاعيام معان0 

2- الياف عصية بصرية كتعظا6 عبمعم عنمن 8 الصفيحة الخارجية الدبقية عمعطسصعم ومتاتسئا تأممعلي. 

3- طبقة الخلايا العمية العقدية ‏ عه للعه هوناهممع 9- طبقة الخلايا الدررقية والقضبية (1675جمهه؟ وادتام) كلاءء #قطة مهمه ههه عله 
التي تغطي بداية العصب البصري 0- طيقة الخلايا ظهارية الصبغية (متمماعم) لمتاعطاني تمعسوام 

4- طبقة داخلية شبكية كعازها صده؟ ونيعاورعممل 1 - تفرعات الخلايا الصبغية وععوعممعم لاد أمعمعط 

5- طبقة داخلية حبيية ععبرها عمغاعنم ععممة 

6- طبقة خارجية شبكية تعبرها تمممكتعام ععان0 3 


شكل رقم - 146- 

جداركرة المين - هياتوكسلين- ليوسين 4 :1/1 

1 - الشبكية ممناعم 
8- الطيقة العقدية ععترمآ دمتلهممع 


- الطبقة الداخلية الحيبة مزه عماناصمع أدممعام1 

ع- الطبقة الخارجية الحبية ‏ #علاهآ عأهمممع بعان 

4- طبقة الخلايا الدورقية والقضيية كلاعت #مرهطة عدم 4مع وهم ١‏ 

©- طبقة الخلايا الصبغية ؟عنزها لاع امعمسواط 
2- طبقة الأوعية الدموية ععررما ملام 
3- الصلة ومعاء8 


باينا 








شكل رقم - 147- 


مقطع عرضي في العصب البصري 88006 00116 18 0.5 هياتركسلين - ايسوين ١‏ 


1- غشاء الام الفاسية 50500 
2- الغشاء المنكبوتي ععااهم لزممطعمية 
3- غشاء الام الحنون عالمه مزع 
اااي عمقو لمعن تارق 


5- تحت المكيرتية مهمه لملامصاء سمطو 


6- حزم الاعصاب البصرية «معط؟ نادزت ,0 6الاهنالة 
7 حواجز من غشاء الحم قامعة لمععمنمة 


8- حبال من الحواجز هه لقاممه 
9- شريان مركزي بمعائة لممامعت 
0- وريد مركزي م7 لامع 


ديلا 


1 





شكل رقم - 148 - 
مقطع مائل في الجقن الطوي للمين 4ذكلا» عياتوكسلين- ايوسين * 4٠‏ 
1- باط الجقن الجهابل لكرة العين 
8- ظهاري حرشني مطبق غير متقرن لعدتمنويعا دمم تمستاعظ يمع كنامتمدبوو لملتلداة 


- غدد البردة 5لمواع ممتدمطمم 

2- عغلات الاجفات_(عل شكل حلقات) 

3- جلد القن نمع 0ام» 
عب البجرة كتصمعة 
وو لماع قو 
6 امم عتمط 
دحي طمهط عع 6ه ملعثلاه! متمق 

4- الاعداب 





شكل رقم - 149- 

الغدد الدمعية 

في الجفن من النوع المعقد الانبوني الحوصلي هباتوكسلين- ايوسين عر ١م‏ 
1- نسيج ظهاري حرشل مطيق غير معترن 1121101263 -- همه «مدفاعطااص كبامسمديد ناماو 


2- غدد دمية مركبة حوضلية عتفرعة - تصذاع لمستعمة فمطعمدرط عمامع«لة فمنامووم. 
3- خلايا غددية 3 

ان كلاف عدان4مماق. 
4- قناة الغدة > 


ناك عمل ل مهان. 





حاسة العم 

المنطقة الشمية في بطائة الانف المخاطية 

1- نسيج ظهاري مطبق كاذب مهدب 

خلية شمية للع برمماءهالة 
6- غلية ماندة اأع هرمأ رمممنم 

2- غشاء فاعدي 63286 )لمع لكمظ 

3- الصفيحة المحصرصة 6023م 103متهآ 


كقع»ه لارماعه] زم 
(لاثاق أفكقم) مومعندم ممع معام 
سناع طاتي لعادتاك لعلتلدماة - ملنموط 


4- غدد مصلية لم ملع كسدويمة 
5- اوعية دموية اعقو فوماط 
6- غضروف زجاجي (حاجز الائف الرسطي) عم لاءهه عمناهرقة 


ياولا 





3- 4- 5- شعيرات شمية وتنهط برممعمعة 6ه زجواعه )او 
6- قاعدة الخلية م افده 


إغرنا 


5 د -152- 
البراعم الذوقية في الملياث الورقية في اللسان ع18لأمهطر 0 5 
صبغة هيائركسلين - ابوسين * ٠١‏ 


سيج ظهاري مطبق حرشني لد ةاغط اتمء كنامم ماود 060نادماة 


2- الخندق طعمعنا 
3- خلايا ذوقية وير 
ه- خلايا سائدة ملك ومن موودة 
ذات كسة كوقية لمم عاقها 


م18/ اطلس الأنسجة البشرية 





وفيا 





مسخطط التزويد العصبي للبراعم الذوقية في الحلليات الورقية 

1- نسيج ظهاري مطبق حرشي مد تألمطاتمء كناهدم هراود 660نا512 
2- الصفيحة الشمرصة في النسيج الضام ‏ ومعمهعم 0108هة 
3- الالياف المصية مع مم3 


اليل 


4- برعم ذرق قباط - عاكها 
5- نهايات عصية تميط البرعم النرني 
6- نبايات عصية بين البراعم الذوقية 


لغيلة 





3- انبورة جانيية ملااوصة اممعاهآ 
ف قناة املية شبه كروية لصف جهلدمك تق ومضعلهة 


5- قناة جانية شبه كروية لقهه عقادكهكنتمعة لدمعامهآ 
6- قناة خلفية شبه كروي ةلقصف هادهم ةك ندع ءمفعاووط 


7 قناة تمع ماعب 
8- قناة لمفاوية داخلية أعدالعنا هحامس زامقه. 
9- شريان سد 
10- وريد ديا 





مقطع في قناة الحلزون وبركزة ‏ معاباعمع 
صبغة هياتوكسلين- ايوسين « 140 

1- جدار الحلزون العظمي الو/لا رموه 
2- السقالة الطبلية تمممم را واممة 
3- السقالة الدمليزية الناطنات/؟ هادمع 
4- القناة الطبلية أعناك ‏ عنم مم مر 
5- غشاء الدمليزعم هدعم عدادطناك لا 
6- عض و كور ندهت أه مقع 


1١٠ 
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7- غشاء قاعدي م#مورطمعم امعدمعومه 
8- غشاء سقني ‏ عمطصعم ادروهكم1 
9- العقد الحلزونية مم ألقممع أموزمة 
0- الرباط الحازيني ‏ )معممونا انمي 
11- الصفيحة المازرنية 8منوهة لهنم 
12- سطر وعائي وم ةانععةلا زمرو 





مخطط لتراكيب خلية الجسم الحازوني الخيطية (السمعية) 


1- شعيرات سمعية 
2- المادة الشمعية عاءنادت 
3- الغشاء القاعدي عمط لمعه امعوعووه 
4 غشاء الخلية عم ةرمعم العم 
5- متقدرات وأمفممطعهانق8 
6- الشبكة البلازية الداخلية سرد اداءأاء؟ عتسروهامه0م8 
7- النواة. وناءاعنل2 
8- صفيحة اصبعية للخلايا السائدة 

9- جاية عصية 0 * قم معام 
0- مغدرة في الاية العصيية 

11- زفيات تللأيامى نل 
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مقطع عرضي في القناة النصف دالرية (5.) لقممع محلم عتممو 
ههاتركسلين - ايرسين 026 

ل مانا 
2- نسيج لواري حرشن مسج اسار سوسوم حاب :5 
3 شجع مالي ا مسجمةا عا نمع ممعت دب130 
+- الجدارالعظمي للقناة ٠‏ اناه وعد 


11 





مقطع مستعرص في القنا 

كم هلأممسة ماكى لمة والنمصرة ,أحمق عدانعروتوعق 

1- نجويف القئاة النصف «ائرية ونلنكتف 
2- النسيج الضام مع بطانة من النيج الظهاري 

3- الشط لنيثتا 
- خلايا ظهارية طويلة مع خلايا سائدة [اعه ,واد0ةاعلقد8 
6- المادة الجلاتينية 5نالءنماة كنا0ه أ ةاعهع 


اة النص دائرية » الانبورة والائبورة المشطلية , ههاتوكسلين - ايوسون 1405 
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4- نجريف الاتبورة براثنلى بقانامهة 
5- الجزه الل 5 مسناء طاتمع طاتد أعدم عمتهم سلا 
6- الشط السمعي كم النارصة معلت. 

:0 مائدة طلت؟ ولا وستاعطاتو بممعوعق 
ات عن كلاءء موتلمممصناع 
6- تديح وأنامنة. 


- دملا ا 
7- العقدة الحزونية الممع ادرزمة 


1 


1- خلايا اسطوانية ودنممممن5 لمعم فمنار0 


2 ولاعه ,قانع ها معاكنع 

1- خلاباكموية عقن مامعاكتد مرفظة ممم لمزم 
كلاء»ه ‏ - 

الاك غلية باك لاعت ومناءم ومدق 

1خ تغيرات صا ]ات «الفممهيو 

2- النواة كداءلعه21 


14 
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مخطط لتراكيب الخلايا الظهارية المساسة 6لاعة «زناثاءطائوة ممعهعه من اججهر الالكتررني للنشظ السمغي4إونة© 
4 


3- الشبكة البلازمية الداخلية «عدالدكناء؟ عنمسعمامهلمظ 
4- متقدرات لي ا 
5- زغييات الخلية الساندة للننيتنا 
6- حيبيات الخلية السائدة لأغه يهتاءمومدة [ه ملسامميع 


7 الغشاء القاعدي معط معد امعصعمه 








8- ليف عصبي منخم 
9- نباية عصية لها شكل الكأس 
افده عصعم ممم هطو - من©. 


اس 





- جهاز الدوران - 


لمعاكره تررمأقاد رأ 


وهو جهاز مغلق يتكون من مجموعة من الانابيب المتباينة الاتساع تسمى الاوعية الدموية وهي مسؤولة عن دوران 

الدم في الجسم . ويشتمل هذا الجهاز على : 

أ- القلب : وهو عضو عضلي يجوف وظيفته ضخ الدم-الى انحاء الجسم امختلفة بواسطة الشريان الامير . 

ب- الشرايين : والتي تختلف احجامها من الكبير نجدا :الذي هو الاببرثم المتوسطة والصغيرة الحجم » ومهمتها حمل الدم 
المؤكسج والغني بالمواد الغذائية الممتصة الى مختلف انحاء الجسم 

ج - شبكة الشعيرات الدموية الدقيقة والتي تتقاطع فيا بينها ويتم تبادل المواد الغذائية والغازات عن طريق التنافذ عبر 
جدرائها الرقيقة بين الدم وانسجة الجسم الختلفة . وجدران الشعيرات مؤلف من خلية او خليتين بطانيتين. 

د- الاوردة : وهي الأوعية الني تجلب الدم من انسجة الجسم الى القلب » ويكون هذا الدم حملا بالمواد الفائضة عن 
الحاجة نتيجة للاعال الحيوية الي تقوم بها الخلايا وكذلك غاز ثاني اوكسيد الكربون » والاوردة ايضا مختلفة 
الاحجام - منها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة . 

تبدأ الأوعية اللمفاوية في الانسجة على شكل شعيرات لفية مغلقة الهاية » نتقاطم تدريجيا مع اوعية تكبر وتكبر 
وتصب في النباية في مجرى الدم مفرغة محتوياتها في الوريد الاجوف ». ومهمة الاوعية اللمفية توصيل السائل النسيجي الى 
داخل الاوعية اللمفية والذي بدوره يكون الجزء السائل من اللمف » والذي يمر بدوره عبر العقد اللمفية جارفا معه الخلايا 

وعوامل المناعة التي تولدها هذه العقد. 


التركيب العام لجدران الأوعية. الدموية 

الوعاء الدموي - عبارة عن انبوب يحتوي في داخله على تجويف يمر من خلاله الدم » وجدران الاوعية الدموية واللمفية 
كافة عدا الشعيرات مها تتكون من ثلاث طبقات نسيجية » وتوجد بعض الفروقات في تركيب هذه الطبقات من حجم 
الى حجم اخر ومن نوع وعاء الى اخرء وهذه الطبقات هي : 
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أ- ١‏ الغلالة الجوائية - وتتكون من 
١‏ . خلايا بطانية وهي خلايا ظهارية حرشفية يسيطة مسطحة ملساء يسهل انزلاق الدم عليها. 
؟ . طبقة رقيقة من النسيج الضام الخلالي مع خلايا عضلية ملساء احادية متفرعة من خلال هذه الطبقة تستمد 
الخلايا البطانية غذائها . 

8. حزام مطاطي مرن داخلي - وهو مجموعة من الالياف- الصفراء المرنة تكون حزاماً داخلياً مرناً يساهم في حاية 
جدار الوعاء في حالة اندفاع كمية اكبر من المعتاد من الدم فيه بسبب الجهد او المرض او حالات اخرى . 
وترى في تجاويف الاوردة الكبيرة واللمفاويات الكبيرة صيامات هي امتداد من البطانة تمنع رجوع الدم الى 

الخلف. 

.ب - الغلالة الوسطائية : وتتكون من الياف عضلية ملساء مرتبة بشكل دائري بموازاة تجويف الوعاء » تتخلل الالياف 
حزم متفاوتة من الالياف المرنة على شكل اغلفة نضم بينها ارومات ليفية . وكلها مغمورة في نسيج ضام خلالي. 

ج- الغلالة البرانية : هي عبارة عن نسبج ضام خلالي مع الياف مرنة تندمج تدريجيا مع النسيج الضام للاعضاء 
الجاورة للوعاء الدموي . ' 


يفصل الطبقة الخارجية عن الوسطى غلاف اوحزام من الالياف المرنة الصفراء لتكوين الحزام المطاطي الخارجي . 

ويغذى جدران الاوعية الدموية أوعية دموية اخرى تسمى اوعية العروق » وترى واضحة في جدران الاوعية الكبيرة 
الحجم . 

وترى في هذه الطبقة اعصاب غير مغمدة تزود الجدران بمدد عصبي خاضع لاوامر الجهاز العصبي المستقل . 

تثبت تماذج من اوردة وشرايين القطة بمحلول زذكر وتصيغ بالحهاتوكسلين- ايوسين- للكشف عن الاغشية المطاطة 
في الامبرء تثبت الفاذج في محلول فورمالين+ كحول وتصبغ المقاطع المستعرضة بصبغة (اورسين) . 





جهاز الدوران. صعاذيرة بإممانتانه © 
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شعيرات دموية وربدات وشربنات من الام الحنون لدماغ الانسان» هباتركسلين ايوسين 6 1٠١‏ 





[- شعيرات دموية مامالاو 
3- شرين امقعاءم 
3- وريد عانامةلا , 
4. نواة خحلايا البطائة وسذاء طاد فوع كه مسماعسكة 


5- نراة خلايا الغلالة البرانية كلامت أهن) أ امعالة 6ه كداماعن8 
6- نواة خعلايا العضلات الملساء 
7- خلايا النسيج الضام قالع عساودن #«اتاعم ممم 
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مخططا لتراكيب, الانواع الثلاثة للشعيرات الدعرية المتواجاءة في العشلات الفلية عند اللبار 








1- خلية بطانية لاعت لاعباماءمع 5 النواة 

2- خلية محبط. ارعقيمم متقدرات سمل مناعه ا نلة 
امندادات خارية كيدو عنيومم الم 

4 غلية عف اه ملسساء ععحاة! #أعولاته طاممدم5 8- فناعات ممنصة 





لى الخلية وعاناضنت عنام نزمن للزم 


1 


1 


4 
ا 
0 
0 
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ممخطط لتراكيب جدران الاوردة والشرايين المتوسطة الاحجام وهي من النرع العضلي 





4- شريان متوسط الحجم وا 00 
1- الغلالة الجوانية مصسنامة دعنم 1‏ 
هد بطائة سستلط ملقم 
ع الغشاء الطاطي الداعلي ممم طدعد عنادعك لممعامة 
2- القلالة الوسطائية تعره ممتصاط 
ميوت اناد تداج مم3 
آنا ملقالة سقاانا ومعداتادتاجمك باملاة لا 
و الملالة البرائية عد 0 
٠‏ 6- النشاء الفاطي رجي ممصم جيم لقدامه ‏ 
د ا 
- أوعبة العرفق. 000 
8- وريد ينمط سكرام 
1- العلائم الفرآيّة لخد 
مدع ينه" ," 





0-7 5 

2- الفلالة الوسطاتية ٠.‏ بو جيه 
ماس الاك لد 1117 د 

را 0 امسا عد ملا 0 
اليات ملاطة صفراء يي ب 07 ا 5 


ا ا ا 


ا 07 75 1 من ناميه نما 
5 تبنم "١‏ 
:- سبع ضام 57 
ممه معولا 


#- اوعية الغروق 
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ك2 
1- الغلالة الجوائية م 0 1 2 
ه- بطانية . 1 ١‏ .ط تاريو نو مر 
فت نحث البطانية #ساعطم و مط 0000 اد ١‏ 7 
2- الغلالة الوسطانية 0 فدة ماد 
> عضلات ملساء 9 
ع- الياف صفراء مطاطة 
3- الغلالة البرانية هتانامع 0ه متمد 
4- الياف بيضاء غرائية 5عنة) مع هاامه عاثط/لا 
4 نسيج ضام دهي عناكدنا عومم 1ل 


155 


1 
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الاثياف المطاطة الصفراء في جدران الاوردة والشرابين ائلزة الاحجام- صبغة ريزورسين - فركسين 11036 
4- جدار شريان مترسط الحجم 

8- وريد نامع 

0- شرين اممعامة 

1- الغشاء المطاطي الداغلي عمدطصيعم عتاذداء أمممعام1 

2- الياف مطأطة في الغلالة الرسطائية 

3- الياف مطاطة في الغلالة البراية 

إلا مايه المتددندا 

8 نسيج ضام دهني عنوكل موموتاية 
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شريان متوسط الحجم شريان الفخد هيهاتوكسلين- ايوسين 14٠006‏ 














1- الغلالة الجوانية حمستائم متم 
2- الغشاء المطاطي الداغلي ‏ عوهءط عم عتادوداء اممعام1 
3- الغلالة الوسطانية عم مما 
4 الخشاء المطاطي الخارجي 06ة7طدصم عزاز هك مدعا 
5- الغلالة البرائية انلمع له متمد 
6- اوعية العروق اتممكة/ا دوولا 
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وريد متوسط الحجم- هباتركسلين ايوسين 40036 نواد 
1- الغلالة الجوالية ‏ 8«رثاهة معتصدك 

2- الغلالة الوسطائية ‏ 6012م معمداة 

3- الغلالة البرانية 209041008 معأمياك 

4- ارعية العروق ‏ 6زنا73508 موول 


ه١‎ 





اخي 5 


ل ا 6 
مخطلط الالياف الطاطة الضفراء في جدران الشرابين التومنطة الحجم المفسلية و3166 عنةأة تزنائ1/1»0 (97اغفلاةم) ني حالة تقلص العضلات اللساء الشديد 


لاح مط ل 


16 
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الشربان الامر (هددمة) معامة لصدفع مومهة شريان كبير الحجم؛ من النيع المطاطي 6جزز! عاعشا 


صبغة اورسين 36 11١‏ 

1- الغلالة الجرائية عسناما جعنصس 

2- الغلالة الرسطانية مع اغشية مطاطة صغرامهنةمص #منصدال" 

3- الغلالة البراتية هنانادع اله هعنمت 

4- لوعية العروق تتستومفة عمو 
ه- شريان عاتم 
ذ- وريد مولا 

5- نسيج ضام دهني عدكدنا عممونقم 


م١٠/‏ اطلس الأنسجة البشرية 





م16 
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شريان من الحجم الكبير لإتعانة كاتفة #هوهها صبخة ريزورسين- فركسين 4 36 11١‏ 0028 100 
1- الخلالة الجرائية ‏ عصتناطة معنصد] 
2- اللالة الرسطائة مشمنه معنص؟؟ 


3 


ه الاغشية المطاطة 
ه اياف عضلية ملساء ه- لوعية العروق كمف همه 
3- الخلالة البرائية هناناهع اله ندم ذ- نيج ضام دمي عمجعن عممجنلية 


164 











8 ا 6 
حاف للدت 
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وريد من الحجم الكير 98 اجتلة ميؤكها مع ميانات مقطع مستوض من وريد الكنن صبنة حياتوكلين- يونين 0016 ١‏ 
أ- نيج دغني ١‏ مدقتا عومرللع : 
2- الملالة البرانية هنانامع07ه معنصس1" 


3- الغلالة الرسطائية ‏ هنهم تسد 
فت الغلالة الجرائية ...هناد متمد 


5- خارة دموية في تجريف الوريد 
7- البطانية مستا مقي 
8- وريد علنامة/1 





22 شكل رقم 171 

مقطم طول في رريد من الحجم الكبير (وريد الفخذ) مع صيامء صيغة 
هباتركلين- ايوسين 776 

1 جدار الوريد 2- مام الرريد علولا 
+ الغلالة الجراتية ‏ هصناما ممنماة 4- اليطانية سناغ مهمع 


ه- الغلالة البرانية هنانامع09ه وعنسدظ1 3- خثرة دموية 
ع النلالة الوسطائية ‏ 6033م معنديا 





شكل رقم 172 


شعريات لفية قعذتهلااوف عناهطموررطا 
املاح الفضة 0076 

1- شعيرة لمفية 

2- حدود خلايا البطانية 





شكل رقم 017 


مقطع طول في وعاء لمفاوي من النيع العضلي متوسط الحجم 
صبغة هباتوكسلين - ايرسين 0٠6‏ 


1- تجويف الوعاء معمسة 
2- ضام علولا 
3 جدار الوعاء 


ه الغلالة الجراية ‏ مصتاهذ ممنمد] 
6- الغلالة الرسطائية ‏ متم معنهنا 
ع الملالة البراية هة#قامع 7ق مدتهداطة 





حزمة عصبية من الارعية الدموية 
4 شريان من النوع العضلي 

1- الغلالة الجوانية 

2- الغلالة الوسطانية 
3- الفلالة البرانية 


- وريد من النوع النشلي 
4 الغلالة اللجوانية 
5-- الغلالة الوسطانية 
6 الغلالة البرائية 


شكل رقم 174 





عالهنط عدأنعكة؟ مرنعك2 
قسنام دءنميا 

ونلمم ند 

هنانامع ل م معنمد 


ه- عصب من النيع مدخ في النسيج القَام (لمتقط مجعة) مرصعه لدتعم تدوق3 


8- نسيج دهي 


عدجمنا عممونلة 





اقب 8- سبخة ههاتركسلين - ابيسين 


8- هياتوكسلين الحديد 36 4٠٠‏ 

1- الشنات ةع ممع 
1- البطانية سد عطامفت 
2- تحت البطانية مسناعط يمل مو 
3- طبقة عضلة مطاطية معز أ عناممك ملدتصدهة 
4- الغلالة البرائية ماطاصع له ممنصسال 

- عضلات القلب مد سم هر 
5- اياف يركتجي مدق تزستاسط 
6- مضلات قلية نسم عمتاعتت. 
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شكل رقم 175 


7- اقراص بيني 


كعك لمنسطد ميم 


4- نيج ضام مع لومية راعساب بصم فده علس طلا معن تاعمد هم 


1ا- الطاب 
9ه خلايا مترسطة 
10- تحث التناب 
ل اللاسون 


مصافة ماي 
سناعط مير 
ييا 
لسيتيدا 





حزية اذبنية بطبية ملمصعا تلمع اتاد ماله 
املاح الفضة بطريقة كوبيس 36 1٠١‏ 

1- الياف يركتجي مم6 اإناسم 
2- حزية عصية 0 
3- سيج ضام ممسمن «نتمموم 0‏ 
4 عملة القلب لنيدينا 
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1 


1 


ا 0 


0 
ةا 





شكل رقم 178 


عضل القلب معن لمعه ريا 
صبنة تري ارسي هياتركسلين 3٠١6‏ 

1- ليف عضل قلي 266 #امسام مدتلميت 
2- قرص يني عاعذك لماهلت مم1 
3- الثراة ساعرعن 21 
4 الميولي متعماممعموة 
5- شعيرة دموية مهالاو 





شكل رقم 179 

مقطع طول في صمام القلب - صبغة ازرق الاثيلين - اورسبين 07106 
1- بطانة الصيام الاذينية 

2- البطانية ومداتاعطاملم. 

3- الياف بيضاء غرائية دمعنات «عو هلام عانط/9 

4- بطانة الصام البطنية 

5- الياف مطاطة صغراء ومع عتامملع 

6- قاعدة الصيام عمدط واعلالولا 

7- عضلة القلب سنك معم رار 





:1 اطي للدم بريه ل 


الفصل الحادي عشر 


الاعضاء المولدة للدم 





- الاعضاء المولدة للخلايا- 
الدموي بية واللمفية 
كمدع01 عهنسره1 - طمصرزآ 0م 81000 


تتواجد في جسم الانسان نوعان من الأنسجة تقوم بتوليد الخلايا الدموية وهما : 


أ- النسيج الوعاني اوالنخاعي » ويشمل نتي العظم الأحمرالذي يقوم بتوليد الكريات الحمر» والخلايا البيضاء الحبيبية 
والاقراص الدموية والوحيدة . 

عمل النقي العظمي قصبات العظام الجوفة وتجاويف وفسح العظام الاسفنجية » وهو نسيج ناعم يتكون هيكله من 
النسيج الضام الشبكي والشعيرات الدموية والخلايا الشبكية النجمية الشكل » وكذلك ارومات الخلايا الجمراء 
والبيضاء » وبعض الخلايا الدموية اليافعة. 


وتوجذ خلايا عملاقة تعرف (بالنواء) والتي تسهم في توليد الاقراص الدموية من تكسر امتداداتها البروتوبلازمية . 
والنتي العظمي نوعان : الاحمر الذي علا تجاويف العظام المكتنرة والاسفنجية في مرحلة الطفولة » اما عند الكبار فييق في 
نبايات العظام المجوفة وعظم القص فقط » ويتحول في العظام الاخرى الى نتي اصفر بسبب كثرة القطيرات الدهنية فيه. 


ب- النسيج اللمفاوي » وهو المسؤول عن توليد الخلايا اللمفية ويتركب من الياف شبكية وارسيات ليفية. وخحلايا 
بلعمية . ويصنف الى ثلاثة اصناف : 

النسيج اللمفاوي المفكك والكثيف والعقدي الذي يكون على شكل تجمعات كروية تسمى العقيدات اللمفاوية » 
وتتواجد هذه العقيدات في كل الاعضاء اللمفية عدا غدة التوتة . 


العقيدة اللمفية : وهي تركيب كروي عديم الغلاف تتميز فيه منطقتان : اللب او المركز الأنتائي ويتألف من ارومات 
الخلايا اللمفية وتظهر فاتحة اللون » والقشرة او المنطقة المحيطية وتكون غامقة اللون لانها تحوي الخلايا اللمفية اليافعة . 


ولعلا 


الغدد اللمفيّة : وهي اجسام تشبه حبة الفاصوليا باحجام مختلفة » منتشرة في جميع مناطق الجسم ونخاصة في الرقبة 
وتحت الابطين والاحشاء ... الخ. وهي مغلفة من الخارج بمحفظة من النسيج الضام تمتد منها حويجزات منتظمة الى 
داخل العقدة كي تفصلها الى غرف ثلائية الجدران تحصر فيها عقيدات لمفية تسمى الحومجزات. ‏ 7 

ويسمى عمق الغدة اللب اوالنتي وهونسيج لني تتخلله حبال لبية وجيوب لبيه فضلاً عن الخلايا الشنبكية والبلازمية 
والبلعمية » تساهم الغدة اللمفية بتوليد الخلايا اللمفية وتصفية اللمف وتوليد الاجسام المضادة . 


الطحال : وهو اكبر عضو لني في الجسم يقوم بتوليد الكريات الحمراء في الدور الجنيني » وبعد الولادة يسهم في توليد 
الخلايا اللمفية » والاجسام المضادة » ويعد مستودعا لخزن الدم كما يقوم بتحليل الكريات الحمراء المستهلكة . 

والطحال مغطى بمحفظة من النسيج الضام يمتد منها حواجز الى داخل العضو يشكل عشوائي غير مرتب كيا في الغدة 
اللمفية تنغمر في مادة الطحال التي تدعى باللب الاحمر وهو عبارة عن نسيج وعائي ناعم تنتشر فيه الجيوب الوريدية مع 
عدد هائل من الخلايا الدموية اتتلفة وخلايا بلعمية وخلايا عملاقة. 

وتتواجد في اللب الاحمر بشكل مبعثر اجسام كروية هي عبارة عن عقيدات طحالية اوماتسمى باللب الابيض تتميز 
وجود شرين مركزي فيها . 

ولدراسة الغدة المفية والطحال بصورة عامة » تؤخذ الفاذج وتثبت في محلول زنكر وتصبغ بالهاتوكسلين- ايوسين. 
وللكشف عن النسيج الشبكي تثبت الفاذج في محلول سوزا» وتصبغ الشرائح بصبغة كارمين. 

يثبت النخاع العظمي بمحلول هيل وتصبغ المقاطع بصبغة » الههاتوكسلين- ايوسين. 
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الاعضاء المولدة للخلايا الدموية واللمفية كمهعءه ومتصمه) نامردرزنا مه فمولظ 
9 

4- الي العظمي الاحمر البشيي اوقد ععومة لع مسلط 
صبغة ابرسين آزور 11» 9٠١‏ .يي 

1- خلايا دموية ناضجة كعالعه انمآ 0م معاررمهبطاومع 

2- الخلايا العملاقة النواء قعا عه م مطمو ءا 

*3- خلايا دموية في مراحل مر مخطفة ولع همهاط همفوممع 





شكل رقم -180- 


8- النتي العظمي الاصفر البشري «مرعهده - عومة «وملاعز مقست11 
هياتوكسلين- ايوسين 36 2٠0‏ جا 
ات كران و 
2- وريد 

عل ييا عالت نمي 
ف عظم اسفنجي عدمة إودمرة 


1 


شكل رقم -181- * 


الطحال. 

مخطط لتراكيب الطحال والشبكة الدموية في داغله 
١-الطحاق ‏ " معطم . 
2- الغلاث السل صدننا 
3- الحفظة دوس 
4س الحواجر ملتصءطة 1 
5- الل الاحمر عولدم لع 


6-:اللب الابيض 0401م عنمعاوة ره مولام مائط/11 


1 


12 - جيب شرياقي 0 7 6أمسامته لمتعاعة 





7ب شريان الطغعال رجعمد 14,13- شرينات مستقيمة 

سس اطعال آى اال م3 3112126 

9- شريان الحملير 0 مامه تمليده ”7 15- جيب رريدي ‏ للملومهاة قناممة/1 
10- الشريلن المركزي عانة لدجاهع0 16- وريد حرضزي ‏ ضء؟ #ماد مهاوه ١‏ 


11> شريان داغيل في الجيب الاحمر لاغاقه لمقصفاتة76 17- وريد الطسال 


الطحال البشري معمامة ممسسكر 
هيانوكسلين- ايوسين 36 ٠٠١‏ 

1- الحشظة : مووي 
2- حويجزات “١‏ عمليعمطم 
3- اوردة رشرابين حريجزية عماء؟ مه كتعاية بملندمطم 7 
4- اللب الاحمر عنام فم 


1 شكل رقم لمم 


5- اللب الاييض 





عولنام عائ19/8 


- المركز المرثومي ( المولد أر الانتاشي ) عمادمعه لهمنصمء 


ا الشرين المكزي 


[معامة تناه 


1 
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شكل رقم -183- 
طحال القط- هياتوكسلين- ايوسين 4٠26‏ 
1- الحفظة لديداتا 


2- حويجز قانصوطه 1 
3- شريان ووريد الحاج: 

4- الب الاحمر عولدام 64 
5- اللب الايض عولنام عانط/7 


ه- " الركر الرلد ‏ عمامع لمتصعع 
6-,7 الشريان المكري أدأمعاعة لدعاويت 


م- 
6- 
0- 
6- 
ع- 
6 





شكل رقم -184- 
شرصة مكبرة من طحال القط » هياتوكلين ايرسين 76 ٠٠‏ 
1- حويجزات لبه عط 
خلية عضلية ملاء لأعه مأععناده طاممم5 
شريان (معامة 
وريد ملا 
شريان بمعامة 
نواة الخلايا الشبكية قالع كقانهناع8 6ه مدماعدةة 
جيب وريدي ماعل مملبص مط مم1 
غلايا دمرية كلاعه مهاه 
2- اللب الاحمر عملنام قمع 





هادعء 1 


4- عقيدة لمفية مانلمم اوضر 

5- جبال لية قلعم رمعلاه ق74 

6- جيب تحت الحفظة عنامفة تملنومرق - ذن5 

شكل رقم -185- 7- جيب حوجزي نامل تملدوطدر] 
11-8- الغير قز 

العقدة اللمفية علامه مدر 9- نسيج شبكي منصعنا مملدصناع 
4- مخطط لتراكيب العقدة اللمفية 0- غلية شبكية للع مسلتصنء جم 
- شري مجهرية مأخوذة من العقدة صبغة هياتوكسلين- ايوسين 36 ٠١‏ 2- الوعاء اللمني الصادر ل#ممع؟ عنامطهسرط اماك 
1- اللمفاويات الواردة عتاعاجدورنا امعد الم 3- شريان لد 
2- الححفظة 000-77 14- وريد ههلا 


م1/ اطلس الأنسجة البشرية امل 





شكل رقم -186- 





عقدة لنية لمم مس1 

هبانوكسلين- ايوسين 36 ٠٠١‏ 8 

1- الطفظة بيت 77 
0 مم36 ١‏ 

ا التق 0 

4- وعاء دموي . نوت لتنا . 4 يي 
5- القشرة مارم 5 

8 عقيدة لنية عاقمه لسرا 52 

حبال لبية كلدم بمهااسقء ك8 

6- الب ملااق )8 

8- حبال لية 

©- حيهزات 

2 جيب تحت المحفظة كنال 6 وأناكه > ؤناق 

8- جيب قرب الهاجز كنامتة بولنععطهنا - طناق. 3 


9- حزمة عصية واوعية دموية 367005 200 كاعد لمواظ 


غذ 








عقيدة لنية علناقمه تل طترمر] 
هياتركسلين- ابوسين 26 5٠٠‏ 


1- غلايا شبكية لاعه متملع 
2- امركز الجرئوسي (المولد او الانتاشي) تعامعه لممتممعق 
8- . أروية لمنية أكقاذه س1 
- الرحيدة عاترعوده24 
3 خلايا لمفية متوسطة وصغيرة الحجم عاتءم طصصرزآ ممه للقصى قمة تسناذقه3 


4- نسيج شبكي مع خلايا دمرية بيضاء غير حبية عازءدهدامآ عقأناهدموة طاث» عبععنا تعلدمناء 8 


1 


الفصل الثاني عشر 


الجلد وملحقاته 





الجلد وملحقاته - 
كاذ قمة متاك 16 
ممع م لسعدومم 

يعد الجلد العضو الأكثر وزناً في الجسم لو قورن مفرداً مع بقية الأعضاء » اذ يكون 17 /: من الوزن الكلي للجمم » 
والجلد مع ملحقاته يكون الغطاء الوائي المرن الحساس غير النفاذ للاء الذي يغلف الجسم كله . 

يتكون الجلد من طبقتين: البشرة- وتتكون من نسيج ظهاري متطور من الأديم الظاهر الجنيي (أكتوديرم) » 
والأدمة - وهي نسيج ضام غتي بالأوعية الدموية المتطورة من الأديم الأوسط الجنيني ( الميزوديرم ) تلتصق هاتان الطبقتان 
مع بعضها بشدة لتكون الجلد الذي يختلف في سمكه من منطقة الى أخرى في الجسم . 

ويوجد تحت الجلد صفاق رخو من النسيج الضام يربط الجلد بما تحته من أنسجة » ويكون هذا الصفاق في بعض 
مناطق الجسم مأوى لتجمع الدهون . 

البشرة : تتكون من نسيج ظهاري حرشي مطبق متقرن ء مختلف السمك » تستند الطبقة القإغدية من الخلايا عل 
الغشاء القاعدي الذي يفصلها عن الادمة » ويكون متعرجا عاملاً مايدعى بالحليات . 

والخلايا القاعدية تكون نشطة في عمليات الأتقسام الأعتيادي لكي تعوض الخلايا الميتة » وتلي هذه الطبقة , ص 
الخلايا الطبقة الشوكية التي تكون خلاياها مكعبة أو متعددة الأضلاع مع نواة مركزية الموقع ويطلق عليها اسم 
مالييجي . 

تستند فوقها خلايا الطبقة الحبيبة التي يكون هيولي خلاياها مليئاً بحبيبات قاعدية التفاعل ويعزى اليها لون الجلد 
والخلايا غير محاطة بغلاف وتعد من النرع الكيراتوهيالين المتقرنة الشفافة » والطبقة الشفافة أو الصافية تلي هذه الطبقة 
وتتكون من خلايا رقيقة صافية غير واضحة الحدود ليس للا أنوية تظهر متجانسة وكأتها غير خلوية . 

تتكون الطبقة العليا المتقرنة في الجلد من هياكل الخلايا العديمة النواة المتقرنة القشرية الميتة الي تتساقط كال حراشف 
من السطح الحر. 


ركنا 


الأدمة : وهي نسبج ضام كثيف يسند البشرة ويغذيباء سمكها متفاوت نسبة الى موقعها من الجسم » والمنطقة العلوية 
تسمى منطقة ا حلهات وهي غنية بالأوعية الدموية ونهايات الأعصاب وحزم الألياف الغرائية غير منتظمة الترتيب فضلا 
عن بعض من الألياف الصفراء. : 

توجد أسفل منطقة الحلهات الطبقة الشبكية وهي ايضاً نسيج ضام كثيف يحوي أليافاً كثيرة متعددة . 

وتوجد في منطقة. الأدمة الغدد العرقية والغدد الدهنية والشعيرات في الجلد المشعر. 
الشعر: وهو تركيب رقيق ينمومن أنبعاج خاص في النسيج الظهاري » لبشرة الجلد » وكل شعرة تخرج من جريب الشعرة 
الذي يرقد في بصلة الشعرة التي تكون متفرعة كالكلابة وتحصر بينها حليمة الشعرة التي هي من النسيج الضام . 
الغدة الدهنية : وهي غدد حويصلية ترافق جريبات الشعرة وتفتح قناتها فيهاء وأفرازها من النوع التحلل الكلي للخلية 
#هفرههادط اي من النوع المنفرز وتعوض الخلايا الميتة بواسطة الأنقسامات ويسمى أفرازها الزهم وهو عبارة عن دهن 
وحوامض دهنية حرة وكوليسترول . 
الغدة العرقية : وهي غدد أنبوبية بسيطة ملتفة » أقنيتها مستقيمة غير متفرعة ذات تجويف ضيق » وأفراز هذه الغدد من 
النوع الفارز عهذئرهه6تم» وهو خليط من الماء وكلوريد الصوديوم والأمونيا وحامض اليوريك «اليوريا وقليل جداً من 
البروتينات » نوعية الأفراز ماني لزج . 
الظفر: وهي صفائح متقرنة من البشرة تتواجد في السطح الظهري لنهاية أصابع اليدين والقدمين » يرقد الظفر على نسيج 
جلدي يسمى (مهد الظفر) وتجده طيات جلدية تسمى الجدار» اما أنحنازه على المهد فيسمى ( أسحدود الظفر) وقاعدة 
الظفر بيضاء اللون تسمى (المنبت) ومادة الظفر صلبة تنشأ من الطبقة الشفافة في البشرة وتتكون من خلايا صافية 
مفلطحة حاوية على أنوية ولكلها متقرنة . 

ولدراسة نماذج نسيجية من جلد البشرء تثبت في محلول فورمالين وتصيغ المقاطع بصبغة الههاتوكسلين- ايوسين. 

٠. 


لين 


الجلد وملحقاته 
عمو ملهعوجة وذ ممه متطد 12 
(أمعمسهمام1 06 
1 شكل رقم - 189 - 
أصيع الأنسان 6088 1ه اماق هياتركسلين- ابريسين .مه 
متصممة نوك 
ة الغرنة ‏ «داندمهم مسجادماق 
نة الشفافة منالامب! سسامماق 
ن- الطبقة الشركية متنادمهامة مصمااممر8 
3- الطبقة الميبية تناع انتصديع مساديرق 
4- النشاء القاعدي دمصي . 








1- اليف القامنية .تروط لبيبط 
الاقية 3 متسعط 
اه م ينا 
-١‏ اللعلقة الشبكية . صتمة تطاستاعع 
00 لماع اسوق 


4- قناة الغدة المرقية لممملع ؛معنعم 6ه يوط 
3- النسيج الدهني تحت الجلد ما عسدعق واد 
تعبرةا كنوهمماتصطنم 

4- جسيمة باسيني 








ينذا 


3 


1- البشرة 
4- غدد 


مقطع طولي في باطن قدم الانسان 062001 علمه 6ه صفطة عقمفة7 
صبخة بيروفركسين- ريزورسين فوكسين 5 ١40‏ 


2- الأدمة 
عرفية 


3- المنطقة الدهنية تحت الجلد بعرها فتامععاتعطن9 


منسع فا 
ليا 


لسماع انك« 


5- شبكة مرنة 
6- جسيمة 


اسيم 


امطاطة 


شكل رقم - 190 - 





خطع في جلد فررة الرأس للأنسان ‏ «اهعد اه مزا5 


هباتوكسلين - ايرسين 6« ٠١١‏ 
1- البشرة منممء لامع 
2- الأدمة كنصعم 


3- الطبقة الدهنية تحت الجلد #علزها 5نادممانوطانا8. 
4- غدة عرقية مع قناما. ‏ تارهاع ادعب 0مة إعنا12 
5- جلر الشعرة ادمع أل 
6- غلاف جلر الشمرة الداخلي بط)مءطة )مه 101067 
7- غلاف جر الشعرة الخارجي )معط 6هم, معانا© 


8- جليدة الشمرة عاعنانه ملفل 
9- بصلة الشعرة علللاه؟ عنما 
0- حليمة الشعرة اروم مار 
11- غدة دهية قلاع كنامع م8 
12- عضلات أنتصايية يدي 


م 7/ اطلس الأنسجة البشرية 1 
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لين 


دع مه اله 
111 
521443 
د 455 
7 25340 
-2 
ف وده 
م 13 
د 
1 

30 
21010 
0 


شع 
- الغلاف الخارجي ممه مصعم عانا09 
2- غلاف جذر الشعرة الخارجي 


عاءثلاه) عنوقة 


الصفلع خساممم م5 
ملع أمعد5 








شكل رقم - 193 - 

مقطع في الجلد الاملس بين الغدد العرقية هيباتوكسلين - ايرسين * 1١4٠‏ 
1- مقاطع مستعرضة في الندد العرقية البسيطة الأثبرية للففة كفمسهلع اه" معندطده اهلام 38> 
2- مقاطع طولية في قناة الندة كلآ 
3- الطبقة الفقرنة في البشرة برها 4مكندمم> 
4- مقطع مستعرض مكبر في جسم الغدة 

ه- الخلايا الأنزازية هللعه »مكهمة 

6- الخلايا السلية ‏ طللعه اعطعدظ 

(مسسغامطاامعه 00 

5- مقطع مستمرض مكبر في قناة الغدة المبطن يطبقتين من الخلايا الظهارية . 


52,24 


يل 





مك او ميم 


1 
اا 
1 
ع 2 
112 
م 9 
001 
0 
1 
ع 
11 
5 0 
2 55 
000 
+ © 8 عي 
11 





مقطع طول في ظفر طفل - هياتوكسلين ايوسين * 4٠‏ 
1- صفيحة الظفر عاهام انهلة 0 
2- جدار الظفر لاه" لندا2 

3- مهد الظفر 4مل اتدلة 

4- منطقة الحليات في الأدمة 


شكل رقم - 196 - 


5- أحدود الظفر عبامممع انماط 
6- نسيج ضام مع أوعبة دموبة 
7- سلامية الأصبع 


8- سطح الظفر الجلدي نط بروممع. 


1641 


الفصل الثالث عشر 


الجهاز التنفسي 





- جهاز التنفس - 
معاي 1 11 
5 


التنفس عملية حيوية يمارسها الكائن ليبق حباً» يصل الهواء الى الرئتين ومنبا الى الدم حيث تستبدل الانسجة ثاني 
أوكسيد الكربون بالأوكسجين الذي يبحمل بواسطة الدم أيضاً الى الرئتين ومنها الى الخارج . . ونسمى هاتين العمليتين 
(بالشهيق والزفير) والجهاز التنفسي بدءا من تجويف الأنف الى الأسناخ الهوائية عبارة عن مجموعة أنابيب أو مجاري هوائية 
تفتح للمحيط الخارجي بواسطة المنخزين فقط . 

يمكن تجزئة جهاز التنفس الى قسمين رئيسيين : 
أ- الجزء التوصيلي - ويشمل تجويف الأنف» والبلعوم » والحنجرة » والرغامي وفرعيه » الشعب الموائية والشعيبات . 
ب- الجزء التنفسبي- ويشمل الشعيبات التنفسية والقنوات السنخية والأكياس السنخية والأسناخ الحوائية النهائية . 

أن الأتصال الحر بين جهاز التنفس والهواء الخارجي يجعله عرضة لهجوم مختلف أنواع البكتريا ومسبيات العدوى 
والغبار لذا نرى أنسجته مزودة بوسائل دفاعية متعددة مثل التجمعات اللمفية » السائل امخاطي » وجود خلايا بلعمية 
ملتهمة في الأسناخ اطوائية . 1 

يبطن تجويف الأنف بطانة مخاطية تكون في الدهليز عبارة عن نسيج ظهاري مطبق حرشني غير متقرن يعد أمتدادً 
لبشرة الوجه » تحته صفيحة مخصوصة من النسيج الضام » وتوجد كذلك شعيرات تعمل مصدات لذرات الغبار» وتوجد 
هنا المنطقة التنفسية والمنطقة الشمية الي تحتل نصف تجويف الآننفء وبنتبي الدهليز في البلعوم الأنني الذي يحتل 
السقف» وأسفله يوجد لسان المزمار» ويتصل البلعوم بالحنجرة التي تربطه بالقصبة الموائية . 


الرغامي : وهو أنبوب يقع بمحاذاة المرىء يتفرع الى فرعين يدخل كل منها الى رئة » ويتكون جدارها من تلاث طبقات 
تظهر في الجهركا بأني : 


ولبلا 


أ-0 الداخلية الخاطية : وتتألف من نسيج ظهاري عمودي طباقي كاذب مهدب تكثر فيه الخلايا الكأسية التي تفرز مادة 
الخخاطين » وتستند جميع الخلايا على الغشاء القاعدي » وبّليها صفيحة مخصوصة من النسيج الضام . 
ب- الطبقة تحت المخاطية : وهي نسيج ضام فيه غدد مختلطة الأفراز (مائية مخاطية) . 
ج- الطبقة الخارجية : وتتكون من الجزء الغضروفي وتتألف من صفائح غضروفية ة زجاجية غير مكتملة الاستدارة مغلفة 
بنسيج ضام هو سمحاق الغضروف » تؤدي هذه الغضاريف دورا هاما في ابقاء الرغامي في حالة أتفتاح م 
وترجد حزمة من العضلات الملساء نتشابك في الفراغ بين رأسي الدائرة الغضروفية لأعطائها مرونة تامة في مواجهة 
ا مرىء . 
يغلف الرغامي من الخارج غلاله من النسيج الضام الغني بالأوعية الدموية والأعصاب . 
تستمر المجاري التنفسية في التفرع من القصبة الى فروع و أصغر وأصغر في داخل الرثتين وتحصل تغيرات في التراكيب 
النسيجية » فثلاً النسيج الظهاري يتدرج في سمكه الى العمودي ثم المكعب وينتبي في الأسناخ الى الحرشني البسيط » 
كذلك كمية الغدد ونوعيتها . 


الرئة : يغطي الرئة من الخارج غشاء مصلي رقيق هو غشاء الجنب . 

وعند فحص شريحه من نسيج الرئة ترى فراغات وفجوات كثقوب الشبكة وهي عبارة عن مقاطم في ؛ الأسناخ الرئوية 
تامع له تممه سسانط الي 2 جدرائها من خلايا ظهارية حرشفية رقيقة تفصلهه عن للخلايا- البطانية للشعيرات 
الدموية رقاقة بسيطة من النسيج الضام الخلالي » وترى في داخل الاسناخ خلايا بلعمية كبيرة خرة أو ملصقة يجدار 
الاسناخ تسمى خلايا الغبار. 


ولعمل شرائح من الرغامي » يستحسن زرق المثبت في رغامي القطة أو الكلب (فورمالين أو فورمالين + كحول) ثم 
تقطع شرائح وتصبغ بالههاتوكسلين - ايوسين. 
رولك يعمل مع ماج النسيج الرئوي لدراسة التراكيب العامة » أما اذاكان الغرض الكشض عن الألياف المطاطة 
فتصيغ الشرائح بصبغة الأورسين. 
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خهاز 91م 2 - لالعاذترة لممتساموعه 
شكل رفم - 197 - 
المنعلقة التفية في تجريف أنف الأنسان إاثلاقه لمعدلا هياتركلين ايرسين 5803 
1- نسيج ظهاري مهدب كاذب مع غدد كأسية فلاعه )ءاطه0 طاتبه سدتاعط نص فماهناك له تاتادكاة موصو 


2- الصفيحة الخصرصة همهم ممتسهة 
3- أسناخ الغدد مقتلطة (مائية - مخاطية) ممصماع كنامعناد ه52 
4- أرعية دمرية ٠7‏ فاعميع» للمولظ 
5- الغضروف الزجاجي للحاجز الأنف عومانعت لمعداة 


م 14/ اطلس الأنسجة البشرية 





1/6 











شكل رقم - 198 - 
مقطع في البلنوم 0*6« قطام) هياتركسلِينَ- ايرسين 3ه 2 








1- نسيج ظهاري حرشي «ضتاتاءطاأص عبامسمدود هلامع , 
2- الصفيحة اخصوصة ممم ممتسم 

3- غدد مركبة ألبوبية مختلطة الأفراز تقع .على السطح الأمامي لنضروف سان المزمار 

4- أوعية دموية واعووع؟ موا 

5- تجممات آلقْلايا الذهنية > تعدكدة عومم ةلم 

6- الغضروف الزجاجبي في لسان المزمار (كنارملهامع) 


مبسمل 


كملاء 





شكل رفم - 199 - 


مقطع مستعرض في الحنجرة (»نقالانهآ) هياتوكسلين - ايوسين 0 
1 - تجريف تتعاسداط 


2- سيج مطبق حرشي دمساتاعطاامء كناهتسصساوه 660ناه 5 
3- نسيج ظهاري مهدب كاذب صداتاعطااصو فمادتاك لداتدملة - وموم 
4- الصفيحة امخصرصة ممعم مدنصممة 
5- غدد مخاطية كلمداع فنامص 834 
6- أوعية دموية كاعم 77 همواه 
7- طبة صونية 04 لمعو 
8- عضلات الطية الصوتية 4 لجعه؟ إن ى اعصام 
9- طية الحنجرة 4 امعودممآ 
10- عقيدة لمقاوية عانتفمه طمسرري1 
11- عضلات اعم ك8 
2- غضروف الحنجرة عوقاناعق تمعودممآ 


1 





مقطع عرضي في القصبة المرائية (الرغامي) م 


هيبا نوكسلين - ابوسين 5 0ه 

1- نسيج ظهاري مهدب كاذب تودناءطائمء فمادناك 4تاتادماءب ولنصوط 
2ب الصفيحة اقصوصة رمعم موأرجم1 
3- القدد الرغامية كفمملع لمعطءم 7 
4- سسحاق الفضروف تن فم وط مقع 
5- طبقة ليغية غضروفية مع غضروف زجاجي ‏ 6عبزها كناممعههاناهههه:115 
6- الطبقة الخارجية ععبرها لقنانات:40. 


184 
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جزه من الشربعة السابقة مكبر * ٠٠١‏ 
1- النسيج الطلائي الكاذب مع خلايا كأسية علاعه :عاطد0 طائن مساءطائمء فعامتاك فعاتامتاة ملنفوم 


2- الصفيحة امخصوصة قأمرم ام نوتسا 
3 - الطبقة نحت اشاطية تومعنم طن5 6- عضلات ملساء اعنام طامهمم5 
4- غدد رغامية مختلطة الأفراز كملاع امعؤعوى يمرزيح 7- الطبقة الخارجية ‏ 18انامعلم 


5- طبقة ليفية غضروفية مع غضروف زجاجي 8#هاناءق عمذاهرزة؟ طائن عبردا دومع وازيرومو ,مزع 2 نسيج ضام بحنري على أوعية دموبة والياف عصبية. 
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تيكل رتم -دوةاد 
مقطع. سرض في قميات معط وطي و0 الاوك اس 


1- قصبة متوسطة الحجم كسطعمم8 معنو 3110016 
ه- نسيج ظهاري مهدب كاذب مع ابا كائنية يقديا خن السب سيور د يدا 
- عضلات الطبقة اغاطية 3 وعاععد 31 
©- الصفيحة التخصرصة امي 1 3 أقمميم ممتسمر 
4- صفائح النضروف الزجاجي عوةانامه عمتتمرمر 
©- غدد مخاطية ولشقلع كنامءه 34 
2- قصبة صغيرة كسطعمهءة لمعنه #القيو5 
ه- نسيج ظهاري مهدب كاذب كس تاعطاتمء لعامالك 60 أممم ادم ل نوم 
-١‏ عضلاث الطبقة الاطية وعاعمنااة 
©- الصفيحة الحصرصة ممم فمتسم1 
3- أوعبة دموية عاععت؟ مهاه 


ور 


شكل رقم - 203 - 3 
له الأنسان - كنال 337ناة؟ صبغة هيا وكسلين- ايوسين 0ه 


1- قصبة متوسطة الحجم داتعت 
2- الطبقة اماطية مومعن 3 
8- صفيحة خضروفة سطع مهةة لصتل 8413416 


ع- الصفيحة اتقصرصة مع غدد مختلطة وأوعية دموية 2أومه,م 58أمهة 
فاعمة؟ فمواط قمد كف مداع علد طعد 
اسيك 


4- الطبقة الخارجية 
مطعدهءط عمل للقدمة 


2- قصبة صغيرة الحجم 





3- قناة سنخية أعنال مدامعلة 
4- قصيبة ننفسية عأوتطعممءط رمم هلمم 
5- فتحة سنخية (حرملة) ©8201 81060186 
6- كيس سنخي (حوصلي) ممه 6دام06اة 
7- أسناخ (حويصلات) تامعالة 
8- أوعية دموية كاعوو»؟ مداه 


15١ 





شكل رقم - 204 - 


ظهاري الأسناخ الموائية في الرئة صبغة نئرات الفضة * 7٠١‏ بطريقة رومان - كاخخالا 


> 1 


م6 / اطلس الأنسجة البشرية 





مخطط هدار الأسناخ الموائية مع جدار الشعيرة الدموية 


1 صلخ 

2- غلية ظهارية (جدار الشنخ) ذاه لهنامطةوظ 
3- بطانة جدار الشعيرة سناع ظام فصع 
4- الأغشية القاعدية 

5- شعيرة دموية 

6- كرية حمراء 





شكل رقم - 206 - 
مقطع في الرئة مع زرق الأوعية الدموية بصبغة لازور- برلين * 4.0 
1- فرع من الشريان الرئري 'لعاعة 'زمممناسلدم /ه طعصدمظ 
2- شبكة شعيرات دموية لمهت 
3- فزع من الوريد الرئري هع وعمسسلدمءه طععدمط 
4- فرع من الشريان القصبي 'زمشاعة لعمطعدهءة /ه شعهدمة 
5- فرع من الوريد القصبي ‏ صك؟ لمعطمددمة 6ه طعهدمة 
6- قصبة وسطعممءط 


مكل رلم 207 


مقطع في الرئة » هياتركسلين- ايوسين 8 400 
1- أستاخ الدعالة 
2- حواجز هامء5 
3- خلايا ظهاري الأسناخ 
4- ه- شريان عليه 
١‏ - شميرة برمةلاامد». 





شكل رقم - 208 - 
الألياف المرئة الصفراء حول الأسناخ المرائية - صبغة أورسين * 100 
1- أستاخ بيتك , 
2- نواة ظهاري الأسناخ كنداءنة 
3- الألياف الرنة الصغراء كمعاة) مناقداء ب«وااعير 
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شكل رقم 2097 





مخطط لتراكيب الاجزاء الموائية والتنفسية في الرئة. تراكيب الصور الجهرية داغل المربعات وحسب الاجزاء 
5 > الرغامي 1 لمعم ١‏ - نبج ظهاري مهدب كاذب تمنائاءطائم لعادذاك ل66تادماء ملموط 
4- الغضررف الزجاجي (حلقة غير مكتملة) عيرانائت #«زائر:]1 ن 2 2- الصفيحة اتخصوصة قأممممم وتنوما 
قا القصبة المرائية امه95! -8. "وك ملؤت ليق اخائلة 000 
تصبات نصيصية أناعدهءظ عدااطما - 4.18 الطبقة تمت اللاطية قومع رطان 5 
الشبابت: منوسطلة د 1310061 اماجاة 814016 - 34.8 و عضررف زجاجي عودانمه عمالمرقز 
قصبات صغيرة تطعممء8 لعجل المع - 5.8 6 غلاف الفضروت مع الطبقة البخارجية هغاقاص06 هه طاثه صدطرفمم لولعم 
قصيات نمائية عامتناعدممط لممتمع؟ - 18 الاسشاخ ملم - م 
قصبات تنفسية عامتقاعممعط رومامعامععه - 8م قناة السنخ : اعبال نامع نام - ثم 
قناة السنخ عبال ردامعناة - قانىم حواجز (عنعدنا باتع مممء) ماومة - 5م 
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الفصل الرابع عشر 


الجهاز الهضمي وملحقاته 





- الجهاز الفضمي ع 
عاقز ع الاوعع 101 
يتألف الجهاز الهضمي من انبوب طويل يمند من الفم حتى فتحة الشرج ويسمى (بالسبيل الطعامي ) مع غدد 
. كبيرة مثل الغدد اللعابية » والبنكرياس » والكبد , والتي تكون خارج » الانبوب الهضمي لكن افرازاتها تصب فيه بواسطة 
أقنية . 
أن عملية الحضم تعني عملية تحويل الطعام الى مادة يمكن امتصاصها وتوصيلها للدم » وتطرح الفضلات والمواد السامة 
خارج الجسم. 


وللقناة المضمية بدءاً من الي وحتى نماية المستقم أربع طبقات من الانسجة : 


أ- الطبقة الداخلية المخاطية : وتتكون من خلايا ظهارية رطبة تستند على غشاء قاعدي » مدعمة من اسفلها بنسيج 
ضام خلالي غني بالاوعية الدموية واللمفية والاعصاب يسمى (الصفيحة المخصوصة ) وتتحزم البطانة بطبقة 
من العضلات الملساء. 

ب- الطبقة تحت المخاطية : وهي طبقة من النسيج الضام الخلالي مع عدد هائل من الاوعية الدموية واللمفية وضفائر 
ميسئر العصبية وتوجد في بعض المناطق من الانبوب الحضمي غدد هضمية وفي هذه الطبقة تفتح اقنيتها في تجويف 
الانبوب . 

ج - الطبقة العضلية : وتتكون من حزم من الالياف العضلية الملساء المرتبة بشكل حلزوني » الداخلية منها دائرية الترتيب 
والخارجية طولية الترنيب » وتوجد في المريْ عضلات هيكلية مخططة لكنها غير ارادية تفصل بين حزم العضلات 
وسائد رقيقة من النسيج الضام الخلالي الحاوي على اوعية دموية ولفية وضفائراو رباخ العصبية » وهذه الطبقة تدقع 
الطعام وتخلطه في تجويف الانبوب بواسطة حركات التقلص والانبساط . 





رقيقة 


د- الطبقة المصلية الخارجية : : وهي ا نسيج ضام كثيف مغطى من الخارج بالغشاء المساريقي (ميزوثيل ) هذا في تجويف 
البطن » اما بالنسبة. لمر فان الطبقة الخارجية تمتد الى مايجاورها من نسيج ضام ولايوجد هناك غشاء مساريقي 
لذلك تدعى بالطبقة الليفية . 


تجويف الفم : يبطن تجويف الفم نسيج ظهاري حرشني «طبق غير متقرن » معرض للانسلاخ والتجديد.لأن له علاقة 
مباشرة بعلي تاول الطعام . . وكتد هذا الع من النسيج الهاري لكي يبطن المري . ويستند النسيج على غشاء 5 
وصفيحة مخصوصة والتي تنغمر في العضلات الميكلية الموجودة في الخدود والشفتين والبلعوم » وتوجد هنا غدد مائية 
مخاطية او مختلطة الافرازء وكذلك الاسنان و اللسان والبراعم الذوقية . 

في منطقة اتصال. امي بالمعدة يتحول النسيج الظهاري تدرجيا الى عمودي بسيط لكي يبطن المعدة وينبعج الى الاسفل 
على شكل غدد انبوبية “متفرعة لها انواع عديدة من الخلايا. 

وترى في بطانة الامعاء الدقيقة عدة تغييرات لفمان زيادة السطح الممتص » لذا ترى تباية الخلايا الظهارية الحرة على 
شكل فرشاة بسبب وجود الزغيبات » وكذلك الاخخاديد والغدد المعوية » وتبدأ الخلايا الكأسية بالظهورء وهي عبارة عن 
غدد أحادية الخلية تفرزمادة المخاطين فضلاً عن الغدد المعؤية المتواجدة في الطبقة تحت امخاطبة وخاصة في منطقة الائني 
عشري المسماة بغدد برونر. 


الغدد الملحقة بالجهاز ا لفضمي : 
أ- الغدد اللعابية الكبيرة التي تفتح اقنيتها في تجويف الفم وهي عبارة عن ثلاثة ازواج : 
. اللعابية النكفية - وهي غدة مركبة سنخية متفرعة وافرازها مصلي فقط غتي بالبروتينات وانزم 0 
0 . الغدة اللعابية تحت الفك -- وهي مركبة انبوبية ستخية متفرعة » لتكون من خخلايا مسنا مخاطية ومصلية اي افرازها 
مختلط » المصلي هو الغالب » الخلايا المصلية تحيط بالخلايا الخاطية مكونة مايعرف بالاهلة . 
"'. الغدة اللعابية تحت اللسان - وتكون مركبة انبوبية سنخية متفرعة مختلطة الافراز» الخاطي هو الغالب وتوجد 
أهلة من الخلايا المصلية فضلاً عن هذا توجد غدد لعابية صغيرة في بطانة الشفتين والخدود . 


البنكرياس 3 


غدة مركبة انبوبة سنخية » تفرز انزيمات عبر قناة الى الإثني عشري » وتفرز هرمونات تصب هباشرة في مجرى الدم من 
خلايا خاصة هرمونية متجمعة في جزيرات لانكرهانس . 
واقنية الجزء الانزممي جميعها من النوع المقتحم الذي ينفذ الى داخل الاسناخ » وتشاهد في تجاويف الاقنية خلايا مدورة 
واضحة مركزية غير معروفة الوظيفة ولكن يعزى لما التوازن الماني داخل القناة » وجميع احجام الاقنية مبطنة بخلايا عمودية 
ظهارية مع بعض الخلايا الكأسية . 
نكري حاطة .بمحفظة من النسيج الضام الرقيق الذي يعطي امتدادات الى داعل الغدة لكي يق بقسمها الى فصوص 
ومن ثم ثم الى فضيصات . 0 5 
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الكبد : 


.وهو اكبر غدة مرتبطة بالجهاز المضمي وها وظائف متعددة مقسمة الى فصوص مع قليل جدا من النسيج الضام » 
ومئن الكبد مركب من البرنكايها التي تنتظم الخلايا في الفصيص الى حبال متقاطعة وصفائح تنتشر من الوريد المركزي » 
مع وجود جيبيات دموية وريدية بين الصفائح » وعلى مميط الفصيصات يوجد ثلاني من فروع الشريان الكبدي والوريد 
البالي والقناة الصفراوية فضلاً عن اوعية لمفية . 
يتجمع افراز الصفراء في قناتين تلتحان لتكونا القناة الصفراوية العامة التي تلتق بالقناة الكيسية من كيس الصفراء وتصب 
في الاثني عشري في فتحة عامة مع قناة البنكرياس . 
اماكيس الصفراء فهو بجوف كمثري الشكل ويتكون الجدارمن البطانة الداخلية : وهي خلايا ظهارية عمودية تستند على 
صفيحة مخصوصة من النسيج الضام كثيرة التعرجات تليها طبقة من العضلات الملساء ثم طبقة من النسيج الضام 
وبعدها رقاقة من الغلاف المصلي الخارجي . مهمة كيس الصفراء خزن مادة الصفراء ودفعها الى الاثني عشري . 
وجميع الفاذج النسيجية في الجهاز الهضمي يمكن ان تثبت بمحلول زنكر وتصبغ الشرائح النسيجية بصبغة المهاتوكسلين 
ايوسين ولغرض دراسة التراكيب العامة للاعضاء » وللكشف عن المركبات الخاصة في الكبد مثلا او الخلايا الغدية في 
الانبوب الهضمي فهناك نقنيات خاصة للكشف عليها تستعمل في بعضها المقاطع المتجمدة. 
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مقطع طول في شفة طفل » هباتركسلين - ايوسين 015 
1- نسيج ظهاري في جلد الشفة ‏ #مطاعده ملل تممعيجع 
2- نسيج ظهاري - الجزء الاحمر من الشفة . «عهمهده 804 
3- نسيج ظهاري بطانة الشفة عمدئعنه لمعمصاص لمممعامة 
4- الصفيحة الخصرصة مأعمممم عمتسم 


766 





شكل رقم - 210 - 


5- عضلات الشفة اشططة الارادية كفده قذرهانهط,0. 


6- جريب الشعرة معاءثلاه) متمق 
7- غدة دهنية مصاع كاممءهطعة 
8- غدة مخاطية في الشفة فمداع لدنطمة 





مقطع في اللثة الرفيقة ‏ 6مأاهاهم ]م5 
هبانوكسلين - ايوسين « ٠١١‏ 

1- الجزه الشموي كلثم لم6 
2 - نسيج ظهاري مطبق حرشي 

- غدد الث اشاطية علمداع كبده. 24 
- العضلات التي تغلف اللثة 

4- العضلات الثي تقلص اللئة 


م759 اطلس الأنسجة البشرية 


شكل رفم - 21١‏ - 


2- الجزه الأنني اندم اتكولز 

2- نسيج ظهاري مطبق كاذب مهدب 
ط- اوعية دموية عاعموع» ليمواظ 

ع- عقيدة لمفية انهه لأمطمحميريا 


“١ 





شكل رقم 2212 
لمان الأنسان عناجمه]" مدوناة مالع طولية في مستويات عمخلقة ٠»‏ هاتركلين 555505 ان 





4- سطح اللات العلري . نقد يذ "ل .كه 5ممماع ناه0ع5 
1- رأ اللنان الدببد - 8- القسم الارسط في الليان 
-١‏ الات الأبزية (الخبطية» 0000 7 5 هيكلية مخطفلة عماعوسم لماواء»ا5 
2- الحلياث القطرية" ‏ عهللاصهم «مهاتودياظ 0- ارعية دموية ا 91 
ل1- جوانب اللسان 11 - غدد مختلطة الافراز د سانيا 
3- الحلهات الورقية عقلازمهم عاوناه 2- غدد مصلية 5 كدامرعة 
4- البراعم الذوقية علاط - عامو1 13- غدد مخاطية 5لصقلع كناهعنا3 
5- غدد مصلية كله ماع كناهع5 ©- القسم الاسفل من اللسان 
11- ماعدة او جذر اللسان (ممم) 14- نسبج ظهاري حرشني مطيق «ستاعطاأ كبامسميود 60 تاماك 
6- الحليات الكأسية ‏ هااامدم علداحصنمءكت 15- الصفيدة الخصوصة .قلوممهم ممتصطا . 
7- البراعم الذرقية كلناط > عاكما 16- عفيدة للنية مهمه طممرريآ 


3”. 


شكل رفم - 213 - 


احلياث الخيطية والحليات القطرية (العرهونية) في اللان » 
صبغة هياتوكسلين - ايوسين * 1٠١١‏ 
1- الحليات الخيطة عهالامهم صمكتلاة 
<- الحلياث الفطرية عهاااممر «مه)تهددظ 
- نسيج ظهاري مطبق حرشن 
ط- الصفيحة اغصرمة 12,مه6م 08نلهها 
3- عضلات اللان الميكلية كاعدنام 1هاءاءا 
4- الغدد المصلية 5005ماع كناه1ع5 





ارلا 


7” 








الحلبات الورقية في اللسان ملاامهم عامتامع شكل رقم -215- 
هياتوكسلين- ايوسين 26 ٠٠١‏ : 

1- نسيج ظهاري مطبق حرشي تنائءطائمء كنامسصدود 3ه6نادماة الحليات الكأسية في اللسان ع 

2- الصفيحة المخصوصة ممعم مدنسم 1 نسيج ظهاري مطبق حرشي ا1اموم 6ادااةعصنهءت 

3- عضلات اللان الميكلية اعويم لقاعاء5 2- الصفيحة التخصوصة ممم مدنسم 

4- غدد مصلية كل صواع كناهجم5 3- غدد مخاطية هماع كبامعياد 

5- اقنية الغدد كملاع 6ه ماعب 4- غدد مصلة مع تنا الغدة اعنال طائبه فمولع ممه 

6- خدد مخاطية 5صلاع كتامعن3/6 5- براعم ذوقية وباط عنكة1 1 
7- براعم ذوقية قباط -عاكة1 6- أوعية دموية واعموم» همماه 


مقطع في القسم الاسفل من اللسان البشري 

1- نسيج ظهاري مطبق حرشي 

2- صفيحة مخصرصة ‏ 606018م وها 
3- نسيج دهني متكا عومم 0ه 
4- عضلات اللسان الميكلية وعاعونام (هاعاء»51 
5- اوعية دموية كاعقي؟ لمواه 





زلفا 





شكل رقم -217- 
اللوزة الحنكية (الثية) ان5ه0! ©0ذاهلهط البشرية » صبغة هياتوكسلين- ايرسين 6 ٠١‏ 
1- ظهاري مطبق حرشن 1 
2- نسيج ني معدن للزمطم هرا 6ه كعقرم عدنا11اقة 


شكل رقم -218- 

اللوزة المنكية (اللئبة) لنعده؟ عم اهلوط 
البشرية هيانوكلين- ايوسين 36 4٠0‏ 

1- خبيء 0001© 

2- تسج ني عناكعنا لأجامسرنا كه كعمد عكنالاتلع 
3- نسيج ظهاري مطبق تعلنهمم طاوصررن1 
4- عقيدات لمية قتا راعهحا مسر 
5س خعلايا لمفية 


الفا 


3- شعيرات دموية كع قلاتمى 
4- خبيء (نقر)#عددة املا للعطاذممعسدامءت 
5- عقيدات لفية اف طممورآ 





اللوزئان اللسائيتان كازكهه) هومن مممسكز 
هباتركسلين- ابرسين 0136 
1- ظهاري مطبق حرشن 





شكل رقم -219- 


3- عقيدة لمفية عانهمه لام امسر 
4- نسيج لني فاثكمه) لمنههن! أن ككدد عدب5انةم. 
5- شعيرات دموية كع ةاوه 


6- غدد مخاطية ١3805اع‏ كنادعن31 





شكل رقم -220- 


مقطع يرضح ثمر السن طامها ومامماع يعم 4- الشبكة الدبوية دمابعتاءم عاحلاعيه 
هياتوكسلين - ابوسين 6 7٠١‏ 5- ظهاري الميناء الداغلي دمباللعطائصء اعتمم معممة 
1 - النسيج الظهاري لبطانة القم 6- لب نامي اسع ومتمماعيمجر 
2- الميناء ممه اعمرومع 2 7- حول السن وتام لمعم 
3- ظهاري الميناء الخارجي ناذا طاامء اعمددع بعان0 2 8- حاجز عظمي عوانععطمءا عممه 


>14 


شككل رقم -221- 
عسلية مر السن ‏ طامه؛ همنمماضسعم. 
ظهرر اينات عمدو وألماج صذامءط 





1- الاب واد 
2- اروة الخنية السنية. ويوواطمام606©. 
3- الماج نسم 
4- لياه ٠‏ المع 


5- ارومة اميناء عمل مامد همع ٠"‏ 
6- نيا الب بالمناء ابرح امصميت 
7- لطيقة الحلايا لشي اد قاد عضي م ١‏ ع بمالعة من مصيزها جعابية 
8- المبزونكابما قمع زطء وم ا 

4 


شكل رقم -222- 


مقطع طولي في سن بشري 197010011١‏ مكبر خمس مرات 
1- تاج السن نينتا 
2- اعت لبنديدا 
3- الجلر دنلا 
4 لليئاء أعمقمع 
8- كدانتاع )0 وعمفآ 
-١‏ عوممطءءة أ وادده 
عت ضاف الماج “51م ماموط 
5- الماج. متامعط 


6- الملاط (السمنت) 078ا)08©. 
الب برالدة ملبط 
الإبذر لقمق امو 





للف 





" وو 
2 
> 37 
20 


5 
0 
ع 


0 
7 


ا 


ف 
.© | 
د 
3 
3 


و2 شكل رقم -224- 
اخلط لتراكيب الغيد اللماية الكبيرة 


ه- نح من الندة اللمابية نحث الفك مداع برمه«تلمة عملبط تلمشم طبس اه »اه 
لمماع بموم«تلمو لانم )ه عام 


|اسي. عن الفدة, العازبة اللكقيد.... 
- نص عن الغدة اللعابية نحت اللان"“>لسهاير برمه«أئدد تمده اائطيم]ه عطما 

نه «1- تسبيج عام بون الفصرص #لكولا علاتاععوومة #ملطماععنسة 
1- فاة بين الفصوض عمق ماقام اتعامل 
2- القنوات اللعابية يعأعنة ومس تلمع 
3- الاسناخ َ أ"” اله 
4 اسناخ مائية ألمع لله وناممعع 


يفا 





5لمللع بمذتام مومهل" 


5- اسناخ مخاطية تامعكاة كند 
6ب اسناخ مختلطة المعماة 0 
و-خلايا مخاطية لاع كياد 
6- خلايا مالية كااءء كنا 
7- خلابا ظهارية عفاية ٠‏ تفاع طائمة 


8- مقطع مستعرض في الاسناخ الخاطية #6016أن ذلا 


شكل رقم -203- 


لاسي الكبة 0 ممولع لاميدم 
عببة هبالإسلين- ايرسين كع ..؟ 


امناغ القدة 


تامعلااة 


فس انا باعل النسيسات اتناك علأناطد العامة 


4- الاقية اغططة 


> ادك مماان1ة 


5- اقبة بين القصركل" " )عل داعام 


6- حواجز بين السب الشام 


ليك 





- الإميةادعربة ” عات لدواه 
ادكه كلا عوممنة 4 
18 0 


1 ساح سل الاتان الله ومع 


1 عله نيار بة عضلة زاعه اسااعطاتمعم رفظ بد ان 





بقاع ماة الستخ اعبال نامعل 
4- قنآة ميخليلة اعنال لعافصيع ١‏ 
5- غعلانا دهية ولام عومم تلم 





الغدد اللمابية تحت الفك ووم ولععدانطتلمفصطن5ه 


هياتوكسلين- ايوسين 36 70٠‏ 

1- اسناخ مختلطة الافراز أل0عل2 كنادعبام- 20م 
8- خلايا مخاطية واأعه وسمعنالة 
- خلايا مصلية وااء كناهع3 

2- استاخ مصلية الاقران ‏ زاوميام ونامسمة 

3- خلية ظهارية العء لدتاعطاتمعم ترق 

4- قناة (تجريف) الاستاخ ‏ إعنل ,دادعام 

5- قناة مخططة اعباك اهما 


رقا 





شكل رقم -26- 


6- حاجز من النسيج الضام بين النصرص 
7- قناة بين الفصرص اعنال /اننطاداءعاما 
8- وعاء دمري واعووء؟ لمواتا 


لقنا 





شكل رقم -227- 


الغدة اللعأبية تحت اللسان عند الكلب ه00 «ذ هداع أقدوه ناطبق 


هياتوكسلين- ايوسين ٠076‏ 

1- نسيج ضام بين الحويصلات عدككنا عاتم سوم 

2- استاخ مسخاطية قامء1ة كبامعب 3 

3ب استاخ مختلطة الافراز المعدلة متاح 
8- خلايا مخاطية قلاع كنمعن 32 
-حلايا مصلية (هلالية) + قلاءه منده يمه 

4- قناةٍ لعايية أعباك وهامو 


5- قاة لمنية بين الفضرض 090 وتلق معلا اصادة _ 





الي - مقطع مستعرض في مر الكلب سود ممم 
هيانوكسلين- ايرسين 36 4٠‏ 

1- نسيج ظهاري مطبق حرثني «دااعطائمء كنامد دود هع لانادئ8 
2- الصفيحة انخصوصة مدمممم ممنسمل 


3- عضلات الطبقة اتماطية خدمعنام قلمقأتععسكة 
4- الطبقة تحت الخاطية هدمعنم طن 6- الطبقة العضلية #عبزهآ عملدصو36 


5 الغدد المرثية كمصدلع 1قعهقطومى. 


7- الطبقة الخارجية الليفية من النسيج الضام هومعطة5 





ع 













3 ف 
2 2 5 

مقط في الي البشري 

حبافوك ابن - ابرسين 36 370 اد 

لت نسيج مطيق برشي بجد؟ اطاط عدج تدريو؟ لع تاثادا8 لسماع ندعومطمهب 
السندنننا دوتسقا لق الخارنجية (النببة)» نم تامع طلية 

معنت متم ع دعوب ةا الفلة 1 عونا بدا 

1 مومعنه طبرة 8- شار في 17 2 ممعامروء 1 








شكل رقم -2300- 


5- الطبقة الماطية للجزء الفزادي في الممدة «لعهههاك]ه دم اتقرى 6ه مدمعن81 


التغاء المري والممدة دمتاع مز عل اعمومع مطومعع 
ههاتركلين- ابوسين 576 

1- الطيقة الحاطية في المي 210 
م- النسيج الظهاري المطبق الحمرشني ساتأعطانص مدمسمدود لعتلنا يع 
0ت الصفيحة القصوصة مووممم بامتسما 
المضلات الخاطية مومصانه كأ مأتعفياد 
0-4 الندد اشاطية في المي ماع كسممنات لممعقطممت. 
3- الطبقة العضلية كعنرها تماتصفسة 
4- الطبقة الخارجية (اللبفية ) (هوه»6) هناتاد80م 


8 ظهاري عمودي سيط ممناتامط وام معمصسام عامطنة 
-١‏ المضلات الشاطية مومعنات كز قلت مكب 26 
الغدد الفزادية في الصفيحة اقصرصة داءمهكم هونصها نأ كفدملع عمنويى. 
6- الطبقة تحت الخاطية 00 
7- الطبقة المضلية ؟عيزها لنموي اح 
8- الطبقة الخارجية (المصلية) 0م 

4- الخوسط “مسا طام كح 
© نسيج ضام عدككنا #باتاعمممه©. 
6 اعصاب لحيننننا 


"١ < 


نسم 


1 





جسم / قاع الممدة ونالكتلاط» هياتوكسلين ايوسين 6 10 
1- الظهاري العمودي البسيط «ساذاءطائمء عمهتصناامه #امصزة 


2- رهدة معدية اأمعماكوع 
3- غدد معدية كلمفاع متفصم 
4- الصفيحة الخصوصة مهتم دمتسم 
5- العضلات المخاطية قومصاته كم ةلمعب 11 
6- العضلات تحت اخاطية قومعنانم طنر5 

8- اوعية دموية 

6- خلايا دهنية كلاء نوي 
7- الطبقة العضلية ععتزها عمل سيوع 
2 عقّدة عصية ممالع ممع عمعل 
9- الطبقة المصلية هدمع5 


5 


للفذ ا 


514 


الطبقة الشاطية لجسم وقاع المعدة 
2- الصفيحة امحصرصة 
3- وهدة معدية 
4- غدد معدية 
ه- خلايا المت الشخاطية 


2 ا“صيفة أحمر 
1- طلاني عمودي بسيط تمنائك اام عةمصاامه وامسزة 


كفاع مزل مدا 
كااعه كاعم كنامعن 14 


ممم ومتصمة ‏ 
اأم عاممع 


الكونشي »ا 4٠١‏ 


ا 
5غ 
30 
7 
11 
1 








شكل رقم - +27 - 
مخطط لراكيب غدة ممدية 04 دلع عونا من منطقة قاع المدة 


كاك 1ع 


1- الخلايا الرئيسية 
كااع لقاعمهم 


2- الخلايا الجدارية 
3- قتيوات تحمل اقراز الخلايا الى تحويف القدة 


شكل رفم - 554 - 


عفدة اورباح العصبية في قاع وجسم الممدة هباتوكلين 
1-- الطبقة المضلة 6علاشا علأناعون81 
2- الطبقة الصلية 50 
3- عقدة عصية . ووزاع مدع ممعم 
2- علية عصية نعم 
ه- غلابا نحمية وااعمعاهلاءا5 
4- جدع عصبي علمدما عبمعلا 
5- اوعية دموبة ‏ وإعووع" لعمن81 


05 


ابرسين 


1 


لففا 


هياتوكلين - ابرسين 5 0ه 
1- الطبقة اقاطية 


00 

2- الطبقة نحت اقاطية مومع نوناك 
3- الطبقة المضلية #عيردا توامتن كم 
4- الطبقة المصلية عو 


جزه الممدة البافي 


عممارم 


شكل رقم 


واد 





قفا 


الطبقة امحاطية في جزه الممدة البإجي .مارم 
هباتوكسلين - ايوسين 4٠٠١‏ + 
1- وهدة ممعدية أأم عماكمع 
2- الكلايا الظهارية الشمردية البسيطة ستاعطزمع #عمتمناامه ايساق 
3- الصفيحة الضرصة نومام ممتسمة 
4- غدد معدية كلمواع عاتافقع 
5- البضلات اغاطية مومع قد ع مابعكن 81 
6 -بالطبقة نحت الخاطية سومعنام ظناه 
7 
“بوه 








نعم سلا 





التقاء الممدة والائنى عشري في الكلب - صبغة هواتوكسلين - ايوسين 


4- جزء المعدة البالي. «مناءمم عرمارم 


1- وهدة معدية أأم تامع 
2- الغدد المعدية في الصفيحة 

القصوصة 
3- المضلات المخاطية هومعنا؟ 215 ةأناعكناكة 
4- الطيقة نحت امخاطية «ومءنم طبا5 
5- الطبقة العضلية ععلزاها تداععدكة 


8- الائتي عشري دسمعلميم 
6- الزغابات وسللالا 
7 خبيء لنزددكا 


8- الصفيحة الخصرصة 2ممهءم 08أمهآة 
9- العفلات اغاطية مومعناتم 65 3أناععن14 
0- غدة معدية في الطبقة يتحت الخاطية 

11 الطبقة المفلية ‏ ععنزهآ عدامعن]؟ 
12- عقيدات لفية اهمه لإمصلانا 


. 


#6 





شكل رقم مد 
مقطع في الانني عشري #اناق4#ههلا(!- صبخة هراتركسلين - ايرسين اه 7 
1- زغايات لال 4خيم رت 


5- غدد معدية 3005اع اقدعدمن2 


2- العضلات اللاطية مومعنام كنود اعون )3ق 1 
6- الطبقة المصلية نيدت 


3- الطبقة العضلية ؟علزهآ عمامونلة 


714 





شكل رقم -559, 
الامعاء الدقيقة (الصائم) - «تنانازع1 هياوكسلين - ايوسين 185 


1- زغابات للاثلا 

2- ظهاري عمودي بسيط تمستاعطاتمء مفمدسام عامسلة 
3- صفيحة مخصوصة قزمم ممتسمر 
4 خبيم املا 
5- المضلات المخاطية قومعنام 15د أ نعود ك8 
6- الطبقة تحت الخاطية نا طناك 
7- الطيقة المضلية ( لقمتفداتهدمآ ععانه قمة يردا عقانه7اءعممآ) بعرم دادمو ك8 
8- الطيقة المصلية نندت 


إنيفا 





زغابة في الامعاء الدقيقة - هيانركسلين ايرسين 300 
1- ظهاري عمردي بسيط «ناذاعطااص عنممساه عامسنة 


2 - زغييات الامنتصاص لمعنه ومتوموطة 
3- خلية كأسية ااعه )عاطمع 
4- الصفيحة المخصوصة دومم»م ممتنصمل 
5- وعاء دمري اعووت» موواظ 
6- وعاء مني أعمومب عتامطممرريا 
7- عضلات ملساء وعلعونام طامو 5 


فنا 


شكل رفم -140- 





شكل رقم - 54١‏ - 
بركبات دهنة في . هيولي. , الخلايا الظهارية لزغابات الامعاء الدقيقة - صبفة حامض الاسميوم * 500 
1- خلية ظهارية عمودية بسيطة أ ,08«تنااه© 
2- زغييات الامتصاص لللة5160 عمأصموطة 
3- قطيراث الدهن في الميرلي صبغت باللون الاسود 
4- غدة كأسية وااء» )ملطمع 
5- الصفيحة المحصرصة << 02008 0104:هآ 


فففا 


فنا 


ااء اماطمع 


6- صفيحة مخصوصة 13م60م 1200103 


الع طاعموط 


4- علبة كاي 


3- ظهاري الأمماء دافا طائص مقموسامه 


5- خلية بانث 


2- حفرة (خبي*) 


ادف 


تالالا 


1- زغابات 


حفر (خبايا) معوية 0205© ني الامماء الدقيقة » هبانوكسلين - ايرسين 4 5 11٠١‏ 


شكل رفم - 145 - 


03 





أغفا 





الخلايا الحامضية او خخلايا (63861) في الغدد المموية » الثبت (كرينا) صبغة هياتوكلين - ابرسين * ٠٠١‏ 
1- خبيء دارفا 
2- خلايا بانث كلا طاعموط 
3- الصفيحة الٌصرصة 56003 158مهآ 





شكل رقم - 5144 - 


مقطع في الامعاء الدقيقة » «تنامداع1 01 
كاعكدم؟ لماعمزمز 

1- شبكة الاوعية الدموية في الزغابة 

2- شبكة الاوعية الدموية في الطبقة تمت اتخاطية 
3- شبكة الاوعية الدموية في الطبقة العضلية 





الجر الاخير من الامماء الدقيقة اللفائني («تناةا!6 صبغة جباتركسلين - ايوسين *:«ه 


1- زفابات خلل/ 
2- خبايا اميت 
3- العضلات الشاطية كومعناجم كعد انمكن14 
4- ارتشاح الطبقة تحت اقاطية هدمعدده طني ؟ه مول ندمناكه1 
5- الصفيحة المخصوصة ممم قمتصسمر 
6- عقيدة لمفاوية . معلنهمه بامسصري] 
7- الطيقة العضلية 0070 
8- الطبقة المصلية مع 
9- نسيج دمي عناكونا موموتل4 


تكردا 


شكل رقم - 1456 - 
الامماء الخليظة - 0100© - صبغة هياتوكسلين - ابرسين 0834 وير ..؛ 
1 ظهاري عمودي بسيط دتداناعطامء #عمصسام عامسنة 


2- خبيه بنك 
3- الصفيحة المخصرصة ممم قمتممة 
4- العضلاث اماطية 

5- الطبقة تمت الخاطية دمع نط5 
6- عقيدة لمقاوية : علنهمه طمفويرسآ 
7-- الطبقة العضلية رمآ ,معدلا 
8- الطيقة المصلية 0م 
9- اوعية دموية ب كاعمت؟ 60و81 





زفينا 


وادانا 





شكل 3 4 


مقطع مستعرض في القولرن 0108© تبين حفر ليبركان - 28ءاذ,ناعا”أ0امبزم هياتوكسلين - ابوسين +« 775٠‏ 
1- الصفيحة الحصرصة همهم قهنسمآ 
و 2-3 
3- خلية كأسية الع اعاطه 6 
4- غلية ظهارية عمودية لله عمستام 


لدعمو ههه 
شكل رقم - 548 - 

الامماء الغليظة - مهام هياتوكلين - ابوسين 5ه 

١‏ - نسيج ظهاري مسسناءطائمء. 


2خبية وم 6-ارعية دموية ‏ اعيدع؟ لوواظ 
3- صفيحة مخصوصة ‏ هز,وهمم همنمم] ‏ 7- عتيدة لمفية ‏ عاناهمم طصسسرط 
4- المضلات اغاطية مومعياص واردانصون 3‏ 8- الطبقة العضلية #عبرهآ عداحددك8 
5- طبقة تحت الخاطية تدم عسطن5 9 الطبقة المصلية مومع 





شكل رتم - 549 - 


الزائدة الدردية «ألكمعووى هياتركسلين - ايوسين 615 


-١‏ التجريف سا 5- الطبقة نحت الاطية هومعنا دم طب5 
2- النسيج الظهاري ومستاعطاامع. 6- عقيدات لفية كعأناهمم طوميرا 

3- المقيحة المخصوصة انأنتمءم 63أتااضة 7- الطيقة العضلية #علاها ,دانعون21 
4- خيايا وحفر) كار 8- الطبقة الملية موورعة 


م 0."/ اطلس الأنسجة البشرية زريرنا 


يننا 





شكل رقى - .6 - 
البنكرياس - عووممءمدم هياتوكسلين - ابرسين + 1ه 


5- وعاء دري لعذوت/ لادماظ 
التسيج القام مسدكفا اناكم مدء عداناطهابعارر1 (مدمدرزك) . 6- قا 36 
عاباطمة ‏ 7- عقدة عصبية «وألياه مع مك8 

كمهطعومح ] ؟ه عزوم 4#- صفيحة فائر - باجين العصبية 
المعطاد عنام عمدم متماعوه - معاو 


1- حواجز من 
2- فصيص 
3- جزيرة لانكرهانس 

4- اسناخ (عنبات) بنكرياسية 





بتكل رقم - 7٠١‏ - 


مقط مكبر من الشريحة الشايقة 9008 
1- الجزء الانزيمي 

3 الجزء الزاعرجيني من خلايا الاسناخ لأعه علنهعتتمهم له لد لماص (عنمع يمسر 
4- الجزه القاعدي من ختلايا الاستاخ ولأتت عتامتعمدم عن قمع لمعف 
5- الجزه المركزي من خلايا. الاستاخ الع ممماعد - وعامعة 


تامعدله عتانء عمدظ 


كت 
كمهطعيهمهائله ادل 


6- شعيرة دموية 


7- الجزء المورموقي 





6 + - 
الجزه الاتيمي (كدم عمذتعمعة) من البنكرياس : هياتركسلين - ابوسين ٠.»‏ 


1- استاخ . تامعدله 

2- فاعدة الخلايا الاتيعية كلاق عنامععمدم عه قد لدكهط 3 
3- الثباية الحرة للخلايا الاترعية ولاعه ءن مع جمدم أه قمع لمعامه 

4- انوية الخلايا المكزية كلآع» مقصاعة - مماوعه زه عنماعيام 

5- صفيحة فاثر - باجين العصبية' 


شكل رقم 253 
حبيات الزايموجين في الخلايا الانزبية في البتكرباس- هباتركسلين الحديدي 36 400 
1- حبييات الزايمرجين في الايات الخرة للخلايا قلاع عناهعععمهم )ه قد لدعامة هذ وعانصوع معومسررة 


2- النواة والنوية كسامماعنه قمة مبصلعنلج 
3- حواجز من النسيج الضام (منهعا لاتاعمهدم تعلدنا ععاه) سداق 
4ه الحفظة ل مومه 





شكل رقم 504 
الجزه المورموني هم 06ع مهم في البنكرياس (8255عععمهآ ؟ه كامء191) 


صبغة مالوري 36 4٠٠‏ 

ا- شخ 

2- خيلايا - 0- (حامفية التفاعل) 

3- خلايا - 8 - (قاعدية الغاعل - انسولين) 
4- خلايا كاما 3 
5- حاجز مع شميرات دبرية ذه الوه طائن همدياة | 


تامعدله 





إفرنا 


مخطط لدورة الدم في الكبدٍ نآ 
1- الكيد يننا 
2- الطحال معمام5 
3- البنكرياس مكف عموم 
4 الأنني عشري متام ع لمن 
5- للمي الثليظ المستعرض هوام موعكهم1 
6- الوريد الاجوف الامامي ‏ «بن ممعي رومعم1 
7- الأممر البطني قاعم أمونمو لهم 
8- الشريان الكبدي العامة متنوم11 
9- الوريد البإاني مأ اعوط 
0- القناة الصفراوية المشتركة اعنال 81 ممجوبمح 
11- الوريد الطحالي ماعب عتمعامع 
2 شرابين الأمعاء كمممععة لممتاعاما 
4- الرريد البنكرياسي مه عنام عموط 





شكل رقم 255 


7 وعم أممناستيم1 
دلي م 
17- القناة الصغراوية يديم 

مهل علاط ممم 


18- القناة الصغراوية المشتركة 
9 ,20- فروع من الشرابين والأرردة قمك01مة وعتمعاة 6ه عطعمم8 


21- الثلائي البابي. ٠‏ نهنا لهاعوط 
3- :- فروع من الشريان الكبدي لمعارة عتاممعط أه طعممءظ 
8-23- فروع من الوريد البإللي وأعل لهاممم عه طعممه 
6-24- فروع من القناة الصفراوية تلان نه تممه 
5- ثبعيرات صفراوية وعلمهااتمف بمدتائه 
26 0 500 
- جبييات 
7- الوريد المركزي همل لدعاومت 
28- وريد تحت الفصيص عل وفاناطواطن8 
29- الوريد الكبدي معنا مم11 


يفنا 





كبد الخترير انا واط 
هيا توكسلين - ايوسين 26 61 . 

1- خصيص كبدي عاطم 
2- حبال كبدية (13«الاطعمعههم كعلانآ) لوم أأاهم 11 
3- وريد مركي ماع لمعامع 
4- ببيبات وريدية ولو لمهأ كنامضع 0 


14 


شكل رقم لفلا 


5- حواجز ليويك 
6- الثلاني سيلا 
ه- الشريان الكبدي معام عألهمه1 
6- القناة الصفراوية اعناك ماه 
>- الوريد البالحي مك لفاروط 





كبد الأنسان علا قسن 11 

هياتوكسلين - ايوسين )ا 11٠‏ 

1- قصيص كبدي عاناطه1 
2- وريد مركري مكلا أدعامع©. 
ط- حبال كبدية505مع عتلهمء11 
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6- جييبات 51005106 
2- الثلاقي 1 
8- وريد يالي “اهارو 


116 شريان كبدي م16ئة 2116م‎ -١ 
8:6 ع- قناة صفرارية 0 عناك‎ 


أخرفا 


شكل رقم 104 
حيبات الكلايكرجين في خلايا الكيد : صغة كاربين بطريقة يست 070٠36‏ 
)- حبيات الكلايكرجين و#اناهدمع معهمع12 © 


2- الواة 


كناعاعدقة 
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ترسب الصبخة في الخلايا النجمية الاندوثيلية (خلايا كوبفر 1©5)وناءة) في الكبد طريقة زرق ازرق الخيلين» وبعدها 


صبغ الائرية بمادة السفراتين 2 1٠٠١‏ 
1]- الخلايا الكبدية كعازعمهمء21 
2- شعيرات دمرية ‏ كعامةاائمهت 
3- الخلايا النجمية ‏ كعالاعماك4 
4ف الوريد المكزي «فء/7 - لماع 


516/ اطلس الأنسجة البشرية 


لقنا 


1- القنيوات الصفراوية تلد كتلهمت -علط 
2- شعيرات دموية داخخل القصيص 


القنيوات الصغرارية نادهاهصف - علنط ني كبد الأرنب» صبغة كروبات الفضة 76 ٠0١‏ 








6- وريد تحت القصيص 5أع؟ ,هأد6واطن5ة 





الالياف الشبكية في الكبد ععءاثا دنىمءمى عملدعناع8 
صبغة ثثرات الفضة 7 5٠١‏ 

1- لجار الوريد للكري .اله« نهعك أمامعت 
2- خعلايا كبدية ارده ا دوع 11 


3- الياف شبكية «معة) :هادمناعظ 
4 شميرات دمرية ‏ وعضمهاااموت> 


إوذايا 


شكل رقم 1707 5 
ع الصفراء +0 4هاط - للهع نقطع في جدار الصفرام 
هبياتركسلين ابوسين 26 اللا 





أ- سيج عمودي بسيط مد تاعطاارة عمتمدساى عامامز5ه 
زوااعه بمماعومة كبامعناه) ١‏ 


فد ملي قدي وادرهءم ممتده] 
3- العضلات الخاطية ممصا كذ قأنععادر 
4- الملبقة المصلية سويمة | 





8 
١‏ 
: ا 
1 
:7 2 
1 
14 
عي 
' 01# 
مانن 


ددا 
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مقطع مستعرض في قناة الكبد هياتوكسلين ايوسين 4006 


1- الطبقة الشاطية ‏ هووعب24 3- طبقة من النسيج الضام 6عبرها دعكا #اتعممومح 
2- الطبقة المضلية 6عرها 6قاعوناة 4- حزئة عصية علفصة مبصعاح 


>31 


فناة كيس الصغراء الكبدية عو أه مللنامصسمق 
1- صيامات نشبه الطيات في الطبتة اشاطية هعنام 6ه وناه) ماقا علولة 
2- ظهاري عمودي بسيط مسستامط اي #ممسيام مامسزع 
3- صفيحة مخصوصة - مأومعم عونسمة 
4 خبيه 57 


>31 
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و الطبقة العضلية ععرها ,داتصكسك8 
6- الطبقة الخارجية مدميعة 


7-'طبقة خارجية من النسيج الضا.: برها مامدلا مباتاتعص ممه معانا0 * 
ابقة خارجية من النسيج الضام .#تازهاع 





- الجهاز البولي- 


عورد وممسلءنآ ع1 


هو الجهاز المسؤول عن طرح المواد السامة خارج الجسم والمسؤول عن التوازن الملني والماني للجسم » ويتكون الجهاز 
من الكليتين والحالبين والمثانة ومجرى البول . 


الكلية 


وهو عضو يشبه حبة الفاصوليا في المظهر الخارجي » لها جانب محدب وجانب مقعر (النقير) حيث يحرج الحالب 
والوريد الكلوي ويدخل الشريان الكلوي » ويغطي الكلية من الخارج محفظة من النسيج الضا, 
وني المقطع الطولي للكلية يمكن تميز منطقتين : القشرة وهي المنطقة التي تلي امحفظة مباشرة وتنكون من نسيج ضام 
خلالي ضئيل تنغمر فيه اجزاء مختلفة من النفرون وهي الوحدات العاملة في الكلية » وترى كذلك بقع صغيرة جدا حمراء 
اللون هي عبارة عن الكبيبات او جسيات مالبيجي . 
ومنطقة اللب او وسط الكلية الذي يلاحظ فيه اماع او اهرامات متجهة بقواعدها ناحية القشرة وتلتقي رؤوسها في 
حوض الكلية مكونة الحلات الكلوية المثقبة» هذه الثقوب هي نباية الاناييب الجامعة للبول . 
الوحدة العاملة في الكلية هي النفرون » وتحتوي كل كلية علئ -١‏ 4 مليؤن نفرون » ويشتمل على التراكيب التالسة 
أ جسهات مالبيجي او الكبيبة وهي خصلة من شعيرات دموية محاطة بغلاف ثنائي من خلايا ظهارية حرشفية 
تسمى محفظة بومان تحيط بالخصلة الشعرية كالكأس » والفراغ :الضئيل بين الغلافين يكون مأوى للسائل 
المترشح » اما اللخصلة الشعرية فتتكون من تفرعات الشربين الوارد التي تتحد بعدذلك لتكون الشريين الصادر. 
ب- الانيوب المتعرج الداني يتصل هذا الانبوب بعنق محفظة بومان من الاعلى وبالذراع النازلة من عروة هثل من 
الاسفل » ويكون ملتويا في الجزء العلوي .وموقعه ضمن منطقة القشرة . هذا الانبوب مبطن مخلايا ظهارية مكعبة 
الشكل ؛ نباياتها الحرة نحوي زغيبات ووظيفته اعادة امتصاص المواد المفيدة التي ترشحت مع السائل في جسهات 
مالييجي مثل الكلركوزء كلوريد الصوديوم- الماء وا حوامض الامينية وبعض البروتينات ‏ 


فنا 


ج - عروة. هنل » تتكون من ذراعين النازل ارفع قطرا من الصاعد ويتكون جدار الذراع النازل من خلايا حرشفية وتجويف 
واسع » اما الصاعد فخلاياه مكعبة الشكل » وظيفته في الثدبيات رقع الضغط الاسموزي في نسيج نماع الكلية 
الحفظ مالماء » وترجد عروة هنل في منطقة اللب في الكلية.. 

د- الانبوب الملتوي القاصي » ينتهي الذراع الصاعد من عروة هنل بهذا الانبوب المبطن بخلايا ظهارية مكعبة الشكل » 
وعند اقترابه من الكبيبة تتجاور خلاياه مع خلايا الوعاء الدموي وتتسمى عند ذلك البقعة الكثيفة » ويقوم هذا 
الانبوب بضبط التوازن الملحي والماني في الجسم لانه يساهم في عملية تبادل ايونات الصوديوم والبوتاسيوم وكذلك 
يقوم بافراز ايونات الهيدروجين والامونيا في البول . 

ه- الانابيب الجامعة » وهي أنابيب صغيرة القطر مبطنة بخلايا ظهارية مكعبة تمتد من القشرة وتنتبي في الاقاع على 
شكل اشعة نخاعية » تقوم هذه الانابيب باعادة امتصاص الماء الزائد في البول . 


المثانة ومجرى البول- التركيب المجهري لما واحد ابتداء من الافاع وحوض الكلية والحالب والمثانة وكلها مبطنة بنسيج 
ظهاري مطبق انتقالي تستند على صفيحة مخصوصة من النسيج الضام الكثيف» وتغلف الخلايا العلوية للنسيج 
الظهاري طبقة شمعية صفانحية تعمل عازلاً بين البول وبين جدران الاعضاء . 


تليها الطبقة العضلية التي تتجه اليافها في جميع الاتجاهات بدون حدود وعند رقبة المثانة تنتظم في ثلاثة طبقات متميزة 
كي تمنع رجوع البول الى الحالبين» اما مجرى البول فهو عبارة عن انبوب لحمل البول الى الخارج ويكون مشتركا مع 
الفتحة التناسلية عند الذكورء اما عند الاناث فيكون مستقلا . 
الفاذج النسيجية من اجزاء اراي للأرنب اوالكلب تثبت بمحلول زنكر» او //٠١‏ فورمالين » وتصبغ المقاطعم بصبغة 
الههاتوكسلين- ايوسين 


آنا 


الجهاز البولي - معافرد رمهوتول] 
مخطط لتزاكيب الكلية (#مجم) 1619669 مقطع طرلي 
1- لفافة (كرية) كلوية دعقة) أقممر 
2- نحفظة دهية عانافزف عوووتقة 
3- عحفظة ليفبة عشسافوف كنامءدا5 
4- اشعة لية قزق بو والسلمم 
5- أوردة نجمية كمعن عاملاعاة 
6- زم الحفظة فعطعم معط عولبومي. 
7- كبييات تامع ماع 


8- شريان من الفصيصات لإرعاعة عداناطه! معام 
9- وريد بين الفصيصات 8©؛ عقاناطه1 ,عام 


0- شرايين مقوسة معمانة عأننهمم 
1- قاعدة المرم علنهسمعرم )ه ممه 


2- شريان بين الفصرص ‏ زمعامدعهطه! معام 
13- وريد بين الفصوص ماع عقذه! رعزمز 


14 هرم كلوي علته هرم اقمع 
15- حليمة كروية هلاتهم لممعم 
16- قدمعطامك قعمهة 
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17- كؤوس الكلية وعدتلك؛ لقمعم 
18- الكلية 0دم) برعموتكا 
19- الحاب عن 
0- وريد كلري. ماع أقدعم 
21- شريان كلري العامة لقمم 


2- ثقوب الحليات تععمم برمسلاامهم 
3- انيبييات جامعة وعاناطن! هدناءهاام 
4- اللب هالس ققدم 
25- شرينيات مسطظيمة ‏ عأوذ,علمة اشاعمم 
26- وربدات مستقيمة علسامع؟ لماعمم 
7- اوردة مقومة كسا مامنامعة 
8- الحدود بين منطقة القشرة واللب 

9- الاثايب المثرية ‏ فعلنطن؛ لاناه نمم 
0- عفظة الكبية ‏ علمعيرت عملوعيمولع 
31- الاثابيب المستقيمة وعلناطن! لماعمم 
2- الجزه الممتري قم معان امومع 
3- وعاء دمري صادر أعدكك” مما لمعا 
34- رعاء دمري وارد اعووع؟ لمواط إمعمع1اة 


"44 
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مخطط لتراكيب الوحدة العاملة في الكلية «معطمعل8 مع دورة الدم فيا 
1- عحفظة بومان 


1 عأناكمرف مقدوومق 
2 الجزه الداخلي من اللحفظة لنت 
3- تمريف الحفظة 14 3 مس1 
4- الجزه الخارجي من الحفظة 

5- الانبوب اللتوي الداني < علدطن قعانامناممء لمستدميط 
6- الظهاري العمودي المدب 


7- التخطيطات القاعدية للخلايا الظهارية 
9-8- عروة هنل (الصاعد والنازل ) هه و'اعمع1] 6ه معطه! عمأفمعمعة كمد ومأفمعمهم 


10- الاتبوب الملتوي القاصي علساطن؟ لعانامنومء لماكتق 
7 11- الاثبوب الجامع عاناطنة ومتعملامن. 
12- قناة الحلمة لقمف رممللاروم 
13- نسيج اتقالي ساتاعطام لهدمتاكمم 1 
14- شريان بين الفصوص لاعائة كقطام1 جعام1 
15- وريد بين الفصوص مع« عهناو! عامل 


لمأن دخا 5 








16- شريان مقوسة لإكعاعة عانهممة 
7- وريد مقوسة مع عاادمة 
18- شربين مسقم عام معامة لماعم 
9- وريد مستقم علنامء؟ لماعمم 
0- شريان بين الفصيصات رمعاكة عهاناطه1 ععامز 
'21- وريد بين الفصيمات مأب عملاطه! رعامة 
22- شريين وارد عامفعاهة امم اله 
23- لمّة (خصلة) شعرية كنا لموااتمفه. 
24- شريين صادر عامضتعاعة امعمعكلء 
25- وريدات نجمية علنامعب متايه 


6- اوعية دموية في القشرة «عارمه مذ اعم لمواط. 
7- خلايا . البطانة, للشريين * 5 
28 الخلاية امجاورة للكبية جلاع #قلدم مولع ماعل 


29 بقعة كتيفقب” معدم قانهة 81 





لفنا 


4- اجزاء التفرون القاصية والدائية «معطمعه 6ه مهم لمكتل هه أمدستدممط 


5 
-6 
-7 


عرارى هتل والاناييب الجاممة كاعدك همناءملاهه 0م23 مها و'ام يز 


3- الاجسام الكلوية 


ا 
مماءعنمومه لدعم 


الب 


الاشعة 


اونا 


2- القشرة 


اللبية 


قز ملاس شع 3 


"نومت 








كرية كلوية ءلععنام,مه (تلاعم واجزاء النفرون القاصية والدانية. 
هبانوكسلين- ايوسين )3 ٠٠‏ 


1ل كرية كلوية فاميدوم امد 5 الأنبوب المتري الداني عأناطنا! لفعاناله دهم أقدس رهط 
لظ بون اده متي السطح الممتص من الخلايا رهط باكسمظ 
3- تجويف الكرية عأعتناوره» ؟ه وموس تا الجزه الفاعذي سم العلاي الخططة. 

4- ل شعربة كنا بممالتمم 6- الانبرب المتري القاصي عانااناا ءانا اهمه لقاوزك 





فنا 


1ت الشربين الوارد عامتعاعة أمعمعاقة 
و جيارارااهية كلاق عمان مغ هماع معدل 
3- الخلايا الخارجية. للعة لمقاتامع له 
٠‏ 4 الخلايا البطاية للغه لفغ مقف 


5ت الخشاء القاعدي للانبرب الملتوي القاصي 
عاطس لمننالهكارم لماكتق كه عمد عطصعم أمدمط 


6ت البقمة الكتيفة ."" مكوعل مام مجم 
7- خلايا جهاز جار الكببية المركب عغامددمه بقلدمعصماع -هنعسة عه كلا 
8- الشريين الصادر عامتععاعة أمعع. 
9- تمويف الكبيبة الشعرية الدموية 10- تجويف الكرية الكلوية 

1- ثقرب الخلايا الاندرثيية ١‏ البطائبة) ‏ علاعه افتاعطامفف مذمعومم 
3 لخدي البطانة كلاعه لمتاعطامق هه 
13- الجزه القاعدي من الخلية 

14- فحة تحت الخلية الرجلاء كععهم عزالممكموطياد 
15- رجل كاذية تممه معدم عابروه قمع 
16- حاجز الخلية الكاذبة الرجلاء عارعم لمم عمليمعط مس 
7- نوأة الخلية الرجلا. ونع اعنم عتارهه همع 
18- غلايا اميزونكاما كلاعه لقدجرطع ممعم 
19- خلايا محفظة بومان كااعءممدم8 6ه كلا 

بسسنسس] 

لت داه لاغدي عممم تسعد لمعوط 
21- الانبوب الملتوي الداني علسطبة مانام ددم لعستدمعم 
2- تخطيطات قاعدية ممتاتفماة لمممط 
3- حافة الخلية اتخططة (تشبه الفرشاة) عفدم طعيمط 





شكل رقم -71ة- 
مقطع في كلية القطة. هياتركسلين - ايرسين »< ٠‏ 


1- احفظة, نامورت 
2- القشرة ام 
8- مخروط كلوي عدم لقمع 
-٠‏ الانابيب الملثرية القاصية والداية ب#علناطية #عاسامندم لماعته هه امسندهط 
وريد يمي عملم عادلاءة 
3- شربان مقوس ع3 عأشناممة 
4- الاب مادقم 


4- عراوى هثل والانابيب الجامعة عابطدة ومنعملام ممه وترمه! 5'اعم116 


شكل رقم -272- 

مقطع في كلية القطة بعد زرق الاوعية الدموبة 6 ١‏ 
1- شريان مقوس بمعامة مسعة 
2- شريان بين الفصيصات كعاكة عملاطهاءعنط 
3- شريين وارد لتعاتة أمعمعلاكة 
4- خصلة شعرية ائنه بمملنارت 





>64 








. ١ 





#6 








م : 0 
منطقة اللب اادل»86 ني كلية القطة هياتوكسلين - ابوسين 6< 4٠١‏ 


-1- التراع الصاعد من عروة هنل دممط و'لعمعة1 6ه طستا عد تممه 0 3 
مقطع في منطقة القشرة من كلية القطة هياتوكسلين- ايوسين 180326 ١‏ 


6 1- الاثبرب الملتري القامي جاه ا ا 
2- الانبوب الجامعً 4 هيه ممتملامة 1١‏ .نيه 1- كرية كلوية 500 
و3 امدقم مم8 ١‏ 727 الغلاف الخارجي للكرية 5-7 


الم 





ذ- تجويف الكرية , 1 دعي 
ته الة ب شعرية .. لطامت 
2- الاثبوب اللتري الدائي مأطانة لغرباه نهم لمفتدو:.. 
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جهاز جار الكيبة في الكلية - عاصدرهء عهلن«عصولع بعمرماع تحال 


تفاعل شيك 60036 
1- الاتبوب الملتري القامي 
2- البقعة الكثيفة 

3- الشريان الوارد 

خلايا جهاز جار الكبية 
كب خعلايا البطانة 

6- لمة شعرية 

7- الاتبوب الملتوي الداني 


م<م/ اطلس الأنسجة البشرية 


عاناطنا لمانا هحدم لقاكأل. 
ممع قانعد 8 

مكدع امع 6ه 

كلا كملدمءصرماع - فأكدال 
كلاف لقتاعغطاملمء 

لنه بمعللامت 

علهطتة لمندامامم أقدوتدهىم 


/اه 7 





الحالب جاعلا مقطع عرضي 0.5 هاتوكسلين - ايوسين 026 
1- نسيج اتتقالي سستاعط ام لمممتاكههما 
2- الصفيحة الخصوصة ممعم _اممتصط 
3- الطبقة نحت الخاطية ومن نعط تاق 
4- الطبقة العضلية تعرها ‏ متتعع ك3 
ه- داخلية طولية الثرتيب لمسنفساتههها» مممصة 
ه غخارجية دائرية الترتيب ‏ كقلتكعك ععانده 
6- الطبقة الخارجية هناث ادلم 


يننا 


"64 


7 
8 


مهلا 


126 

13 
ا 
1 
1 


عتعائة 


2- اوعية شعرية 


ومع ملاامهه 


اتا طااد لمدمتاعمه1 





8 


ركان - لما ا لاد وها 








شكل رقم 279 
مقطع في الجزه العلوي من جدار الثانة » هياتركسلين- ابيسين 426 
1- نسي انقالي * صمدانامطائمء أهمه لاود مم1 
2- صفيحة مخصومة 02م60م مهما 9 
3- وعاء دموي اععى؟ ممواظ 
3- الطبقة تحث الخاطية مومعنام طناق 
4 الطبقة العفلة ‏ #علزهاءةانعضك! 
ه- داعلة طرلة لهمت فساتودماتعمدط 
- وسطئ دائرية ‏ ؟قاناءك 2410016 
- شارجية طولية لقهتةساتهمه! بعان© 
5- الطبقة المصلية و5 





شكل رقم 280 
مقطع في الجزء الوسطي من جدار امثانة» هياتوكسلين ايوسين 36 4٠١‏ 
1- نسيج انتقالي «مباتلعطائمه أهدمناكههها 
2- صفيحة مخصرصة 6062م 2هنتههآ 
3- الطبقة تمت اقاطية سومءناسطن5 
4- الطبقة المضلية ‏ #عنزها م ةأناععناة 





ه- طولية همون نهدمة 
- دائرية تقادهيق 
5- الطبقة الصلية ممع 


ها 


م 0 


الفصل السادس عشر 


الجهاز التناسلي الذكري . 





الجهازالتناسلي الذكري 
سعأكزو ع الع سلمدمء1 131916 
يشتمل هذا الجهاز على الغدد التناسلية الذكرية واقنيتها والغدد المرتبطة بها والعضر التناسلي الذكري. 
تعد الغدد التناسلية الذكرية (الخصيتان) غدداً مختلطة الافرازء اي أنبا صماء وذوات اقنية في وقت واحد» والجزء ذو 
الأقنية عبارة عن غدة مركبة انبوبية وافرازها هو الخلايا الجنسية . اما الجزء الاصم مها فهو افراز تقوم به خلايا متخصصة 
تسمى (كلاعه وذلوعآ عه لهتاناةء عمعام1]) 


الاخضتية جحاطة إن الخارع بمحقظةامن النشيح:الفيام يليه بعادة غشاء ا ميزوثيلي : وني المجهة المقعرة من الخصية يوجد 
تئخن في المحفظة يسمى 65]15! 0اناص ]1460135 حيث غرج منه الاقنية وتدخل وتخرج من خلاله الاوعية الدموية والاعصاب 
ومنه ايضا تنتشرمثل الاشعة حواجز تصل الى المحفظة تفصل الخصية الى (50؟) جزءا هرمي الشكل 0 
وكل فصيص يحتوي على واحد او اثنين من الانيبيبات الكثيرة التعرج والمبطنة بخلايا ظهارية جرثومية والتى تكون على 
- خلايا مولدة جرثومية »وخلايا ساندة تسمئ خلايا سرتولي 15ا0 56011 والخلايا الجرثومية (الامشاج) تتطور من 
الطبقة القاعدية للانبوب نحو التجويف وتتحرر فيه بعد ان تكون نصف ناضجة تحوي على (76) زوجاً من الكروموسومات 
وتسمئ (حيامن) والتي تتحرر في الانيبيبات المنويه ومنه الى البربخ ومن ثم الى الأحليل الذي يمر خلال غدة البروستات 
عند عنق المثانة» وتتكون الغدة من (.#- 00) فصا صغيرا من النوع الانبوني الحوصلي المركب اما غدة كوبر فتكون من 
جسمين صغيرين مطمورين في غلالة الاحليل من الخلف وهي من النوع الانبوني الحوصلي المركب ويكون محرى البول 
والقناة القاذفة للمئي في مجرى واحد من خلال احليل القضيب ولغرض دراسة تراكيب ال هذا الجهاز. تؤحذ تماذج 
نسيجية هن الجهاز التناسلي لذكر الجرذ» وتثبت في محلول زنكر وتصبغ بغ الشرائح بصبغة الهياتوكسلين ايوسين. وكذلك تماذج 
من غدة البروستات عند الكلاب. 


للها 


شكل رقم 28 





الجهاز اتتاسلي الذكري مك5 بتاعا لمعم 2 ملكا 6 
مخطط لتركيب الخصية البشرية #اقع7 سراحل مر الحيامن قنشهعجهاشصعم5 
1- طبقة الغلالة البيضاء منود طله معنصا" 
1- المترسط «ستاعطامه 4( 
2- وعاء دموي إعدمد ممما 
3- خلايا النسيج الضام عدسعنا انا عمومه ]0 ملله0 . 
11- حواجز من النسيج الضام شامعه عدهمنا عاتتمههمه ‏ 
3- خصيصات منداما 
/17- اقثية نقل السائل المنوي علوطنه أعدهكتمنسمة 
.4ق - مراحل متنوعة من الحيامن عمج أه وهاه امعمكلنة 
4- خعلايا سرتولي لله تاماهم8 
5- بزرة النطفة سدنهم ومتعددعم5 
6- خلية نطفية اولية عارءمنعكم3 
7- ارسة النطفة متتعسكمة 
8- نلات ددم مصعم 
الا نسيج غسام بيني معن #اناعمدهمما لهنانعاك امل 
انبييات مستقيمة ناقلة للمني ناعم تلطه 
1 الشبكة الخصوية كاعم عام 


يلفا 


ا- خصى منصفة 
5- التركيب المجهري للخصئ المنصفة ٠‏ اهم مسمتاعمتامه 
9- الطبقة الوعائية معملتصمة؟ ممنمنا؟ 
10- خلايا مهدبة ملاعه فمنمتلك 
1- خلايا مكعبة ملاع تعونت 
1- الاسهر ماعن ساعن 0 
12- نلفة مم أهم ه50 
13- غثاء لني عفل عمد مصم تملتصمصههء6 51 
14- ظهاري مزديج الطبقاث مساتتعطائي للمجعرها 1-0 
ه- التكيب الجري للقت الثرية عه مدمة 
6- البريخ منص ملسو 
”- التركيب الههري للبريخ 
15- ظهاري ذوحافة تشبه القرشاة ممستتعطاايء بعددمة عدم 
16- صفيحة مخصوصة مومهم ممتسه] 
7- طبقة عضلية طولية الثرتيب ماغلية #ععزهط عملددد تعمنفيه نوده! »عمما 
15- طبقة عضلية دائرية الترتيب وسطية ععرها مملبعسناد تمتندحءك علمك:11 
9- طبقة عضلة طولة ارب غارجية ‏ #عزها بملعصده لممنضةنهده! ه01 
0- طبقة نسيج ضام شارجية #عرها مبكعن ع نمدم جمان 0‏ 


77/1 


مغطع في الخصية » هياتوكسلين - ابوسين 4٠0236‏ 
1- طبقة الغلالة اليفاء هممدتودطله سمنصت 
2 طبقة الغلالة الومائية هوه اتعهه ‏ معنما؟" 
3- اقنية نقل السائل المنوي كملدانن عدو كنمنسمة 
4 خلايا ليدج البينية هنكدومآ كه علاعه لمناناعام 





إراها 








مقطع مكبر في التنيرات وعاناطنا) 5نا60/ندندع5 هياتركسلين - ابوسين 40١.‏ 


1 - الطبقة الوعالية ند انمعة/ معأميا1 
2- بزرة النطفة دمن تممعم ا مرمعم8 
3- خلة نطفية اراية ‏ عالز©0 5086©م؟ 6دمامط 
4- خلية نطفية ثائرية ع1/ا703160عمة مه لممعم5 


5- نطاف سك 
6- خلايا سرتولي كلا ممع 
7- خلايا بس البينية هنفلاعمآ 6ن كااعه لدناناى عامل 
شونا دتري أمدمم 4م810 


>34 


مخطط لراخل تمو الحيامن 

1- جدار القناة المنوية . 4ع0»#مة أن الهلا 
2- خلايا سرتولي كلاءه تامعن 
3- بزرة النطفة تناتمعه أ قمعم 
4- خلايا نطفية اولية عاتزعه) قدمعمة 
5- ارومة التطفة لمعم 
6- نطفة عم 


م4/ اطلس الأنسجة البشرية 





شكل رقم - 284 - 


>36 





شكل رقم -285- 
دة مل السائل المري البشري (النطاف 208ماقتعمة ععنطة31) 





ن - ايوسين > 1٠٠‏ 
ممعم اه ناآ 


عمل 
لنه]" 


أذها 





شكل رقم - 386 - 


قناة البريخ كلنهةزهنكنمع كداعب هيانوكسلين - ايوسين 5 110 
1- القئاة (مبطنة باليطانة مع الصفيحة الخصوصة) 


أ2- الاقنية المشرية الموصلة قعامعععلاء تلنتعبام 
31- انسيج ضام لني مع اوعية دموية فاعكوع/ 4هواط طاتبا عناككنا #لاأاعم ممم كنامء] 
4- مقطع مكبر في قناة منوية . 


هبامتوكلين - ايوسين 5 14٠٠١‏ 


8- ديو 

0-1 بطاني مع أخلايا سرتولي قلاءه نامارعك طاف» سداناءطاام 
2- خلايا مكمبة ظهارية ‏ كلام تمداظعطاامء لمةامطد© 
3- طبقة عضلية ليفية برها عملتصصص - معطا 


>35 


الفيد 


4- طبقة عضلية طرلبة خارجبة يعبروا #ملتصكمه لممتفيةتوسها بعاد© 


3 


1- الطبقة الخاطية 
2 ته عفللة للرلةاداعلية عرف اع ملي ةكنام أقهزةسائهدم! عمس 


القناة الاسهرية - 05ع6ع/ 2 ودداعيا12 - مقط متتتترض 
3 طليقة "عظالية لازي أونظلى 


لفن مل" انعلا اهاي مع"السفياته أشرمة 


0605م 
معدا تدانعدنتم عمتتحمت عللقتم. 


5- الطبقة الخارجية. . 
6- عصب مع وعاء دمري أعووع؟ موا ليهة ع3 


٠‏ واتامعلع 





الحريصلة المنوية ماعندع! امنصع5 هياتوكسلين - ايرسين * 14٠‏ 
1- طياث الطبقة اغاطية ‏ هووصاس عطا مذ كفامظ 
8- الظهاري وساناء طاتد. 
- الصفيحة الخصوصة هومهءم هدنهم] 
2- افراز الحرصلة المرية متف" لسصتصعه )ه دمناءم5 


شكل رفم - 288 - 


3- غلالة عضلية م0 عو اتعقنام 
4- الطبقة الخارجية مع اوعية دمرية كاعووة؟ لمواط طاذب ونانام807 





354 





شكل رقم - 289 - 
غدة المرثة (البروستات) البشرية هداع ماهاونء5 في فترة البلرغ - هياتوكسين - ايرسين 8 ٠١١‏ 


1- قناة الغدة امناق هلد قم ملع 
2- عضلات ملساء واكام طاممدع 
3- طبقة عضلة - ايفية #علزها مةادمكداد - معطلا 4 
- حزم الالياث العضلية 
-١‏ وعاء 
ري و هه 


4- صفيحة (فاتر - باجين) العصبية 


لف 





شكل رقم - 290 - 


غدة البروستات (الموثة ) ع مولع ماهاومعم هباتركسلين - ابوسين 


4ع.١.؛‏ اللا قب ١‏ 
1 4- القناة الدافقة أعندك مغو أمعوزع 
1- حويصلة غدية تامعنالة عدلسومقاع 
- ظهاري غدي سناع ط تم ملس همولع 5- انبورة الاسهر كامعمع]ع كنااعنة هاأنمسيم 
0- صفيحة مخصوصة ممم متسه1 6- نسيج ضام بين الفصوص عدكونا ع«اناء0م0ه 6داناطو1 معامة 


'- حزم العضلات الملساء 5 8 
32- حصيات مولية (بروستاتية) 1005 افيه 7- حزم العضلات الملساء كعأععيام ذامممر 6ه وعاممن 


إفف 





القناة القاذفة للمي (مقطع عرضي ) هباتوكسلين - ايورسين .5ه 
1- نجويف ودس 
:فا الحيامن كدمعمة 
2- طية في الطيقة الخاطية هومعنام 6ه 014 
3- سيج ضام عداكعنا العم م ومن 
8- أوعية دموية ولععى؟ لمملط. 
4- خلايا دهنية .وليه عومرالمة 


فففا 


شكل رقم - 291 - 





شكل رفم - 292 - 
مقطع مستعرض في العضر الذكري لطفل (كذةع7) هيياتوكسلين - ابوسين 
له دده 18م ٠.‏ 
1- الجلد 0 6- تجاريف الجسم الكيني #منادممعنات كناورمة اه ومتاحد 
2- طبقة الغلالة البيضاء مدتوناطلة معنمن1 7- شريان مركزي ** العامة اقعاارع 0‏ 
3- نسيج ضام راوعية دمرية فامموع» مما طاته عسكفنا اناعم ممت 8- الجسم الاسفئجي للقفيب نكمتيو ممة كنامء م0 
4- الجسم الكهن للقفيب مسوم معنت كنام رم 9- وعاء دموي ' اعدمم مهاه 
5- حواجز ين 10- الاحليل متطاعرن 


م0/ اطلس الأنسجة البشرية 


إودفا 


لا" 


5 الجسم الاسفنجي للقضيب ناهج 1همة كنام,0© 


فأموههم فمتسما 
دلمةاع كبامءن 81 


سن تاعطائمع 


4- غدد مخاطة 


3- صفيحة مخصوصة 


2- نسيج ظهاري 


-١‏ تمويف 


مقطع مستعرض في قناة مجر 


عا 


البول (الذكرية ) كلمع هياتوكسلين - ايوسين « 14١‏ 





شكل رفم - 294 - 
مقطع في غدة (كوبر) عند الانسان مداع لهتطاءةناطاناظ هياتوكسلين - ايوسين »40 
1- غدة مخاطية حوصلية انبربية مركبة 84هلع عهلهءالة ت_واناطنة ف«نومصمة كنوع ناكق 


2- قنوات انبوية كاعنال عهأنط نال 
3- نسيج مخاطي ظهاري مد تلعطاتم مسامعب 3 
4- صفيحة مخصوصة ممم قمأمما 
5- حبيبات افرازية في التجريف معصنآ مذ وعأنامقع لإمماع ممع 
6- نسيج ضام يبي عنككنا عاتاعمممم امتاناة عامل 





ئيذا 


الفصل السابع عشر 


الجهاز التناسلي الانفوي 





- الجهاز التناسلي الانثوي - 
عورد ع راع سلمممء: علقصسع1 

يتكون الجهاز التناسلي الانثوي من المبايض وجهاز من الانابيب التناسلية (أي انابيب الرحم والرحم والمهبل والفتحة 
التناسلية الخارجية .) 

وسندرس هنا الغدد الحليبية التي هي ليست جزءاً من الجهاز التناسلي الانثري - ولكنبا متعلقة به وظيفيا . 

يعد المبيضان غدتين مختلطتين (اي صماء وذات اقنية) يفرزان هرمون الاستروجين والبرجستيرون » وكل مبيض 
مغطى من الخارج بمحفظة من النسيج العام اللي تليه طبقة من النسيج الظهاري المكعب البسيط ( الجرثومي ) 2 ْم 
تليه منطقة القشرة ومنطقة اللبٍ الداخلية » تتكون منطقة القشرة من سدى خلوبة مزدحمة مه التي هي 0 
اسناخ مبيضية عاعذاآه0؟ 0781 في فترة ما قبل البلوغ تبد وكأسناخ أولية او بدائية » اما فترة البلوخ فتتميز بوجود الاسناخ 
النامية ونتاجاتها اللهائية ثية.مثل عاعنااه؟ عناعع 2 ,بسسع ابر[ ئهرمم روت , 


تستخرق الحويصلة الناضجة او حويضلة كراف في نضوجها من ( ٠‏ - 15) يوماً نظراً للتفيرات الروتينية التي ترافقها 
حسب نشاط الافراز الهرموني » وهذا متزامن مع التغيرات الدورية في الرحم » يرافقها تغيرات ملحوظة في الغدد الحليبية . 


قناتا الرحم : (قناتا فالوب) تمتدان من الجايض وحتى الرحم من الجانبين » وتتميز في كل منها اربع مناطق : 
القع الذي يفتح مقابل المبيض وتكون حافاته متعرجة » والمنطقة الوسطى (هالمسه) التي تكون ثلثي س0 القناة وتكون 
رقيقة الجدران تنتهي ببرزخ يربط القناة بالرحم . اما الجزء الرابع فهو امتداد القناة في الرحم حيث يزداد » سمك جدار 
القناة كلا اقتربت من الرحم ويضيق التجويف الذي يككرن مبطنا بخلايا ظهارية عمودية بسيطة مع مجموعات من الخلايا 
الي تكون مهدبة . 
الرحم : - وهو عضو له شكل (كمثري +862 ) وتتميز في تركيبه منطقتان رئ ئيستان : العلوية القابلة للتمدد والتوسع وتسمى 
جسم الرحم والسفلية انبوية وتسمى عنق الرحم 0601 . تتميز في جدار الرحم ثلاث طبقات نسيجية » الخارجية - 
ا والوسطى - «دناظعاعدموئادم والداخلية + «عنافماءم:00م6: الطبقة الخارجية هي الطبقة المصلية 


فنا 


الفطية المتكونة من طبقة واحدة من الميزوثيليوم - <تناناعط]ه5عدم » الطبقة الخارجية هي الطبقة المصلية الفطية المتكونة 
من طبقة واخدة من الميزوثيليوم - تتنافا26501: مسندة من قبل طبقة رقيقة من النسيج الضام » والطبقة الوسطى 
تحتوي على طبقة مميكة من العضلات الملساء مرتبة بشكل حزم بفصل بينها نسيج ضام خلالي حاوي على تزويد هائل من 
الاوعية الدموية والاعصاب » ويمكن بصعوبة تميز طبقات العضلات الثلاثة التي نتكون منها الطبقة الوسطى بسبب 
تواجد حزم من العضلات الي تربط بيئها داخليا. 


الطبقة الداخلية اواتخاطية مبطنة بمخلايا ظهارية عمودية بسيطة مع تجمعات من الخلايا الظهارية المهدبة وتوجد هنا غدد 
رحمية لها خلايا عمودية بسيطة تغزو الطبقة الخاطية وتفصل بينها سدى (5]60713) من النسيج الضام الليني والالياف 
الشبكية وخلايا النسيج الضام وترى في السداة كذلك خلايا لمفية وخلايا دموية بيضاء متنوعة » وتخضع بطانة الرحم 
الداخخلية لتغيرات متعددة. حسب افرازات المبيض.الحرمونية التي يتبعها حدوث الدورة الشهرية او التصاق المشيمة في 
فترة الحمل ويتكون جزء المشيمة الجنيي من صفيحة (216ام 6ذه00,10) والزغابات الممتدة منها والتي تكون مغطاة 
بخلايا ظهارية تدعى (5ة1طهطمه2)) المرتبة في صفين الخارجي بتكون من (51داطمطممع] لتانزعمز5) والداخلي من 
خلايا مكعبة الشكل (كاقةاطه<ام00]0]0) وني فترات الجمل الاخيرة تمختني الطبقة الخلوية ويتجه عنق الرحم الى 
المهبل للاسفل في داخل قناة عنق الرحم المبطنة بظهاري حرشني مطبقة الذي هو امتداد لظهاري المهبل. 

يتكون جدار رحم المهبل من عضلات والياف مبطنة بغشاء مخاطي متكون من طبقة سميكة من الخلايا الظهارية 
الحرشفية المطبقة المستندة الى صفيحة مخوصة من النسيج الضام الغني بالاوعية الدموية والاعصاب. 

اما الطبقة العضلية فرتبة بشكل طوني وبعض الالياف العضلية ..مرتبة بشكل دائري . 
الغدد الحليبية - تحتوي على ( )3١ - ١5‏ فصا في كل ثدى تتواجد في المنطقة ماتحت جلد الصدرء كل فص مها يعد 
غدة مستقلة لها قناتها الخاصة التي تفتح في الحلمة في فتحات اقل عدد من الاقنية 

تسمى المنطقة الداكنة المحيطة بحلمة الندى باهالة (36018) الي نحتوي على غدد خاصة .هي غدد المالة (2امع3) 

0 الندى في مرحلة البلرخ عند الاناث كتتيجة لفو النسيج الضام وخاصة الدهني منه » وتبق الغدد الحليبية غير 
كاملة النضج حتى يظهر الحمل وتبدأً فاعليتها في افراز الحليب وتعود الى حالتها الطبيعية والراحة بعد فطام الطفل. 

وللحصول على شرائح جهرية لدراسة الجهاز التناسلي الانثوي يستحسن اخذ تماذج من مبيض القطة وقناة فالوب 
والرحم وكل اجزاء الجهاز التناسلي » وقصه طوليا وتثبيته في حلول زنكر وصيغ الشرائيح بالمواتوكسلين - ايوسبين. 

وكذلك الحال تماذج الغدد الحليبية سواء كانت من القطط او من اي حيوان لبون اخر وجخالتين : مرضعة وغير 
مرضعة » تثبت في محلول زتكر وتصيغ الفاذج بالهواتوكسلين - ايوسين 


يفا 


شل ف ايض 





هياتوكسلين - ايوسين 3١٠‏ 0 2 :1 
-١‏ ظهاري جرثومي 00007 3 «مستلعطاتم اممتممعع 

2- طبقة الغلالة الييضاء 2 ممتونطله متم ١‏ 
3- القشرة 5 عاو 

4- جريب أولي 2 1 معءتلات؟ بومعسامط 

5- جريب نامي 5 وعاعتلاه وماطميع ١‏ 
6- جريب غراف غ2 وعاءثلاه؟ ممقممر6 . 

7- غار (تجويف الجريب) جب 3 (راتحب عاءالاة)) ستعامم 

8- الييضة 5 . جاه متبحيت 

9- الجريب- المقطع لاجر خلال أعمدة المبيض (كنة هده © كبالمصامة عذلا ينادمنا عجدم امم معمل متاممة ملل) عانلالد عنايكتولا 

0- الجسم الأصفر تمسعانا مساوروج 

11 - رتق جريبي واعتلله؟ عاعملة 

12- الاب و لمعم 

13- نسيج ضام مع أوعية دموية أععده؟ لمماط طاثد عنكول ملاعم ممم 


4 


>34 





الجريب النامي (علعنلاه) تمادمنه». مويه 
في الميض البشري » هباتوكسلين- ايوس 5 4٠0‏ 
فاعيي كن عاءالاه؟ ومتسممع 
8- جريب غراف و ينا 
1- اليضة 0 
2- النطقة الشفافة 00 
3- التاج الشعاعي 20138 00200 
4- الطيقة الحبيبية ‏ («تدوهانممعع مسادماو؟ه لاعه) مدمانامممع 
5- أعمدة الميض ونممطمه0 أه عمعصياه0. 
6- تجويف الجريب مع سائل الجريب فنن) عاعتلاه؟ طاته منصاهى 
7- القراب الخارجي ل 
عاءةااه؟ بمفملوط 


8- الجريب الأيل. 








شكل رقم - 297 - 
رتق الجريب علعئلاه؛ 4606116 في المبيض البشري ٠‏ هياتركسلين- ابرسين 40.6 
1- طبقة الثلالة البيضاء ‏ م#منعهطلة معنصا] 


2- جريب أولي عاءتلاه) ممسامط 
3- نسيج ضام لين عدهعنا نادمه ممه كناوء150 
4- رتل جربي علمتلا؟ متتعيام 


مم/ اطلس الأنسجة البشرية 


8- خلايا الجريب كلاعه عمادء الام 
5- حاجزر لين قتمءاء كناه116 
- المنطقة الشفافة هنلا« هدم2 
4- وعاء دموي اعت فمواه 


نا 


كي 





شكل رقم - 298 - 


الم الأصثر (سعاسة عناوممح) 
في البيض + هيباتوكسلين- ايوسين 4٠.‏ 
عاعقلاه] ممعككهت ‏ 


1- جريب غراف 
2 - محفظة من النسيج القام عبكدنا علتاعءممم علسومهع. 
3- خلايا لوتين مع الحبيبات وعاسمدمع طاته كالءه رعسل 
4- أوعية شعرية تمدالتوت 


قناة الييض (عطنة عمممانا) عطن ممتومالوط 

مقط مستعرض 2 صبغة يكررفوكسين 4خ 11١‏ 188١م‏ 

1 - طياث الطبقة الحاطية نمعنامم 6ه 1010 

2- ظهاري عمودي مهدب دمدناعمط اج #عمتصدام لعاهنل©. 

3- الصفيحة الخصوصة م/م ممنصيمآ 

4- الطيقة العضلية كعارها لمعت 34 
(لممنلساتههما عابه قهة عملبوعت يعصمز ) 


5- الطبقة المصلية مع أرعية دموية كلععقعء مدماة طائنا هده ممع 





اننا 








الرحم (كلج»01) هباتركسلين- ابرسين 
4- مقطع مستعرض في رحم القطة * 7١‏ 
8- الطبقة الخخاطية (بطانة الرحم ) 

©- الطيات امخاطية في بطانة الرخم 

5- الطبقة العضلية 


1 - نجويف 

2- بطائة الرححم 
- ظهاري عمودي 
6- الصفيحة المقصرصة 
6- الطبقة نحث القالية 

3- عضلة الرحم 


شكل رقم - 300 - 


(«الاماعصسه00م2) قومع 11 < 17٠١‏ 
0105 لدومعن11 11١‏ 
(كعلاها تملنععت1 < 007٠١‏ 
(مستاع ممم 01). 

اينيلة 

سماتراعدسملم8 

سناع طااص عمممسامت. 
مهجم 3لناممة 

لانت 

ناماع هه رز]ة 


4- الطبقة العضلية مع أرعية دمرية كاعدعم؟ كمداط اذ« «سداتتاعمهررك2 
- أوعية دموية تحث الطبقة المضلية «#ناتناعته مز “علدنا امعو 81004 


5- غدد الرحم 
4- الطبقة الصلية 


>85 


ولمملع #صزعانا 
(مساتماءصسمعم) مومع 


بطائة الرحم في فترة ماقبل الدورة الشهرية (مكهام لمدحاكمعمعمم). 


هياتوكسلين- ايرسين 6« 14٠‏ 

1- بطائة الحم تسداتجاء سملم 
- الطبقة الرظيفية كرما لعدمتاءصداع 
- ظهاري عمودي سستاعطاامء. ‏ +بمصيامه. 
6- الصفيحة القاعدية (الأوعية الدموية مليئة بالدم والغدد مليئة ' بالافراز واعدم؟ موا طاذ» مدندهة لمعم 

2- الطبقة العضلية مع أوعية دموية متوسعة سينا 





>33 


>45 








تكل رقم - 30 - 


ريحم الرأة في فترة الدورة الشهرية عفمم لمتماعمء 3 
غياتوكسلين- ايرسين * ١م‏ 
1- الظهاري المتحظم سا عمقي لذ عررنة 


١‏ 2- الجزء التاعدي من الطبقة ااطية هومعنام 6ه #عيرها لمحمظ 


3 0 
3- الطبقة المضلبة مح 
4- أوعية دمرية 00 











5 وديم 

هباتركسلين- ايوسين »0م 17 

1 اليا اهاي 0000 
8- نسيج ظهاري مطين حرئني تنا نعط امع منامسهداوه 160 تاق 
- الصفيحة الخصرصة عاتمممم ممتسمة 
زعا كبرق" ممم 81064 

2- الطبقة العضلية تعترها تملتمس 34 


3- الطبقة الخارجية (نسبج ضام مع أوعية دمرية) (,/8.1 لطا« مدعنا #«تاعممده) هثاثامعيهة 


ونيا 


>88 





شكل رقم - 304 - 


مقطع مستعرض في قناة البول الأنثوية هياتوكسلين- ايوسين 5 4.0 
1- نجويف معمسة 
2- الظهاري اشاطي صداتاعطااي لتدمصاة3 
3- الصفيحة القصرصة همهم همنسم1 
4- غدد قتاة اليول كدمملع 


المشيمة البشرية (1306813) هباتوكسلين- ابوسين 5 4٠‏ 


8- جز الثليمة الجنيني ممم أمامع 
1- النشاء السلري عممطمعم عتامتحمم4 
2ت وعأه دري امدعت/ مداه 
3- الصفيحة الشبنية عادام عتومم مع 
4- الزغابات المشيمية لالت ءتمهممه. 

ه- اشلري مم الأررية القاذية كاكمانامطمهعا فمة دتاترءمرق 
نسيج نام سحكنا اتا مممو 
ع- فيرين على شكل فنبوات 

ل وعاء دموي ‏ * [عدده! مداه 


د 0 0 





شكل رفم - 305 - 


5- فسح دموية مع دم الام ععدمة نواعم يماط 
(مدماط تعطامص اتن ممنعما) 
جزه الشيمة الرحمي عدم ععطاملة 
1- بطانة الرحم القاعدية ماع ملم أمعمظ 
و- نيج ضام عناكعنا انا 6ممم6 
5- كلا دقوت 
2- الطبقة العفلية ععبردا ماعنا 


144 


شكل رقم 306 


مخطط لتركيب المشيمة مامعممام 
3,1 الجزه الجنيني امتهم لعا 
1 -8 نسيج مخاطي مدسعن لأمعه24 
2- فسح دموية (ملردة بدم الام) 4مواط معطامد طات» فملاة) عمممى عنده رم طءمسكق1 
3- زغابات الشيمة فللا عنمم متك . 
4- جزه المشيمة الرحمي مدمصاتس اه بعزها لدعمظ 
8-4 حواجز بين الفسح ممما معوبواء مددمن5 
5- الطبقة العضلية تعرها :ملبصمب ك3 
6- الحبل السري هه لممناطمونا. 
7- الظهاري السلري مسستاعطاام عنامتههم 
8- صفيحة مخصوصة ممه م ممنسم] 


لكا 





9- الفشاء السلوي. عموعط معن عتامتمسم 
0- نسيج غام 7 مسرطعدمك اا 
11- ارومات غاذية أكمامطمهتاما0 
12- الخلري مع ارومة غاذية أقماطمطوهن هنار516. 
13- الصفيحة الشيمية عاهاع عنمو »مه 
14- وعاء دموي اس 4م810 
15- علاءه لقدض4ق01 


16- ارعية دمرية في المضلات معلععناص مذ عاءمت؟ موا 
.4- وريد في الحبل السري 54© لمعتاطمن هذ صقم 
8- شريان لمعايم 


مقطع مستعرض في الخيل السري 23م» لمدناط تس هذ 35 


هياتوكسلين -ايوسين ٠0126‏ 

1- الغشاء السلوي. عمو ط دعم عنام تمسق 
2- نسيج مخاطي معدن متمص 3 
3- شريان ممم 
4- وريد ملا 


شكل رقم 307 





لها 






شكل رقم 308 
جلد حلمة النديعاوم:81هباتوكلين ابوسين 01236 
1- جلد حلمة الندي 

2- البشرة الفامقة وتدمع لزه لمامع سواط 
3- نتؤات في منطقة الحلمة 

4- غدد أدهية وعرقية 

5- فتحة الغدد الحلييية 

6- نسيج ضام عاومنه ه عدكعنا ءلاتاءمممهع. 
7- حزم من العضلات الملساء في قاعدة الحلمة وملمدناة طادهدرو؟ه كال ماه 
8- أقنية الغدد الحلييية 


يلها 1 


0819م زمومرة 
024117 


506 مصوور 
2007717 فدزرم 
اد وود دمومممرررة تسو جا لب هكم ع 


3211 دومع ممم 
نيلها 


1 . 
]ةو 
8 +11 1:5 
1 ار 0 












0 4 لمانا 
3 ا 20 
0 


ارلفا 


شكل رقم 310 

غدذ حليية لأمراة مرضعة؛ صبغة هباتوكسلين- ايرسين 6576 
1- خلايا دهنية كلاه د 

2- فناة بين الفصوص داك #ملنهاه! بعاصة 

3- نيج ضام ناسنا #لناءصدمت 

4- خصيص غدي علبدذه! ممولع 





5- يجرى الحليب 

6- حوصلة تامع دل4 

7- وعاء دموي اموه مداه 

5 

شكل رقم 311 

مقطع مكبر من الشريحة السابقة ٠0026‏ 

1- مجرى الحليب 

2- وعاء دمري اعووع/ هموا8 

3- حوصلة 3 
- خلية عضلة ظهارية لاءه دسداناعطاندموير3 
ه- نيج ظهاري وسناع طانم 
> قطرات افرازية كتهام مكل اماعيعم8 
4- نجريف معدسا 

4 نسيج ضام معنا #لاتاع ممم 





ذلفا 





شكل رقم 312 


حويصلات حليبية لامرأة مرضعة؛ هياتركسلين- ايوسين 76 7٠‏ 


1- خلية لبنية ود 
2- نواة واعاعدالة 
3- قطرات دهنية مسسعصده طاتيد لمدتهاد كاعاجهمل أو 
4 نراة الخلية السلوية (لاعه اععلقهة) لاعه صتنتاء طاتموع هتريس 6ه منعاملة 
5- نسيج ضام مدوعنا #انكممومت 


218 


الفا 





مخطط لعملية افرازالحليب في خلايا الندد الخلبية للجرق 


1- تطيرات دهية كاءامه0 1د 
2- النواة كناءاعنال2 
3- حيييات بروتبنية مقاممم 
4 الغشاء القاعدي عقو ط معنم امومع 
5- الشبكة الاندريلازبية (مدتودام مأعسرى) اتات ءتمعماملمع 
6- اجسام كرلجي كسااءدومة نهاه. 
7- مغدرات دل ممطعه انق 
8- زفييات تلا تاو عتم 


9- فجوات - حيياث دهية انمع مأعامعم طلتم ووانعدلا 


شكل رقم 313 


م هئات 





- الغدد الصماء- 


لعاورد عسمتعملم 


يشتمل جهاز الغدد الصماء على الغدد الني فقدت صلتها بالنسيج الظهاري الأم الذي تطورت منه » وذلك بسبب 
عدم وجود اقنية فيها » لذا فان افرازاتها الهرمونية تصب مباشرة في الدم او اللمف. 

ان هذه الغدد مزودة بعدد هائل من الأوعية والشعيرات الدموية الي تساهم في اعال الغدد الحيوية من جهة ولنقل 
افرازاتها الهرمونية من جهة اخرى . 

واكثر الغدد الصماء مستقلة وهي - الغدد النخامية والدرقية وجار الدرقية والتوتية والكظرية » وكذلك الجسم الصنو الصنو 
الذي سيكون ضمن هذا الفصل . 

وهناك اجزاء اخرى من الغدد الصماء الني تكون ضمن الغدد ذوات الاقنية مثل - جزر لانكرهانس في البتكرياس » 
والخلايا البينية في الخصية » وهذه الاعضاء تعد ثنائية الافراز وتدعي (غدداً مختلطة) ويُّعد الكبد ايضا غدة مختلطة 
علا ان كل خلية كبدية تعمل عمل غدة صماء وغدة ذات قناة نضلاً عن هذا تضاف اعداد من الخلايا الاحادية الي 

تتواجد في النسيج الظهاري المبطن للقناة الحضمية الي تعمل غدداً صماء . 

وعلى الرغم من أن مصادر الغدد الصماء الجنينية مختلفة فان تراكيبها النسيجية بسيطة » فهي تشتمل على حبال او 
صفائح اوتجمعات من الخلايا المنفصلة عن بعضها بواسطة شعيرات دموية اوحبيبات مستندةٍ جميعها بواسطة رقائق من 
النسيج الضام . 

وكل غدة نفرز نوعاً واحداً او اكثر من المرمونات واكثر الغدد يتمركز افرازها بداخل الخلايا مثلا- الجزء الحردوفي في 
البنكرياس حيث ترى حبيبات الافراز في هيولي الخلايا ويكشف عنها بواسطة صبغات وطرق تقنية خاصة » وفي غدد 
اخرى يتجمع الافراز خارج الخلايا الهرمونية في بقعة مركزية محاطة يخلايا فارزة وهذا مايدعى بالحويصلة مثلا هو عليه في 
الغدد الدرقية » اما في قشرة قشرة الغدة الكظرية فان الافراز يتوجه مباشرة لمجرى الدم بدون ان يتجمع او يخزن . 


ينذا 


وتتكون الغدد النخامية من نوعين من الانسجة مختلفين عن بعضها» الجزء النخامي الامامي يتطور من الاديم 
الظاهر الجنيني ويمتد للخلف في.اثناء الفو لكي يحبط جزئيا بالجزء النخامي العصبي بشكل يدعى التحدب الامامي من 
قاع المخ الاوسط . 

يقسم الجزء النخامي الامامي الى جزء امامي كبير والجزء النخامي الحدبي » وجزء خلني صغير» والجزء النخامي 
الوسطي . 

من الجزه النخامي الحدلي يمتد مايدعى بالجزء الانبوني الذي يحيط بالساق العصبي. 
الجزء النخامي العصبي ايضا له ثلاث مكونات هي : 
.١‏ الجزء العصبي 
؟. الساق القمعي 
8. البروز الوسطي 
الاثنان الاخيران يحتويان على قع عصبي . 
الغدة الدرقية 

تتكون من فصين جانيبين مرتبطين مع بعضها بواسطة برزخ تحيط الغدة محفظة من النسيج الضام تمتد منها امتدادات 
رقيقة تقسم الغدة الى فصوص ومن ثم الى فصيصات التي نكون الوحدات العاملة في الغدة اي الحويصلات وكل حويصلة 
تحتوي على طبقة واحدة من الخلايا الظهارية التي تحبط بتجويف الحويصلة الممتلئة بمادة قلوبة متجانسة هي عبارة عن 
افرازات الخلايا الغدية . 

يتواجد نوعان من الخلايا - الخلايا الظهارية المكعبة البسيطة الغدية والهيولي قاعدي التفاعل تفرز هرمون الثير يوكسين 
والثلائي :أبودوثايرونين. . 

وهناك خلايا اخرى ترى افقع لونا بالشرائح امجهرية تسمى (خلايا جار الحويصلة ) تتواجد على اطراف الحويصلة 
وظيفتها تصنيع هرمون الثايروكالسيتوتين» وزوجان من غدد جار الدرقية ؛ كل غدة نتكون من كتلة وحبال من خلايا 
الظهارية مدعمة بالياف شبكية وشعيرات دموية غزيرة . 

الخلايا الظهارية نوعان- الخلايا الرئيسية والده 6نعداح المسؤولة » وخلايا للطامر9 الميالة للاصطباغ في 
الحوامض » والخلايا الرئيسية هي الغالبة وتفرز هرمون البارانايدويد » اما النوع الثاني فهي اكبر حجا وافتح لونا ووظيفتما 
غير مغروفة الى الان. 

الغدة الكظرية - تتكون من جزئين » القشرة التي تتطور من الأديم الجنيني الوسطي 0 وتتكون من ثلاث 
طبقات غير متميزة » الخارجية الرقيقة او المنطقة الكبيبة والطبقة الوسطى السميكة المسئنة » والطبقة الداخلية الشبكية . 

ونرى في القشرة شعيرات دموية كثيرة بين الخلايا امرتبة بشكل اشرطة »والقسم الداخلي هي اللب الذي يتكون من 
تجمعات خلوية محاطة بشعيرات دموية. 

والخلايا هنا بعد تثبيتها في حلول بيكاربونات البوتاسيوم ترى حبيبات في' الميولي بنية اللون بسبب تفاعلها مع الصبغة 
ووجود هرمون (الابنفرين - 106ام106م») وترى في منطقة اللب عقد عصبية ودية وتكون خلاياها اما احادية او في 
تجمعات صغيرة بين خلايا اللب. 
إيلها 


الجسم الصنوبري - تلوط امعدام عط" 


مغطى من الخارج بمحفظة رقيقة ممتدة 213108165 من المحفظة ومتد حواجز اجز تقسم الغدة الى فصيصات تحتوي على 
خلايا ظهارية صنوبرية » وخلايا دبقية ساندة » يتم نمو الجسم الصنوبري في الانسان في حدود عمر السابعة » ونكث ركمية 
النسيج الضام وتظهر الخصيّة في الغدة وخخاصة في الحواجز. والى الان لاتوجد وظيفة معينة في الجسم الصنوبري ولكن هناك 
نظريات تقول ان له علاقة بالفو الجنسي للشخص وخاصة في فترة ماقبل البلوغ . 


الغدة التوتيه- ,. 5نامرزاط]" 


وني نخلفة. اكيم :قصل الل قة حجمها عند البليغ » تتكون الغدة من فصين وكل فص يحتوي على الاف 
الفصيصات وكل منها يحتوي على ة قشرة ولب » والفصيصات منفصلة عن بعضها بحواجز رقيقة من النسيج الضام . لا نحتوي 
القشرة على عقيدات لمفية وانما على خلايا لمفية 1110665 مزدحمة » وهذه الخلايا اقل عددا من منطقة اللب الي 
تحتوي على الياف شبكية واجسام توتيه او اجسام هاسل عاءدناموهه 11355815 عه وتسزط الني تكون مستديرة او 
بيضاوية الشكل مع خلايا ظهارية مرتبة بشكل دائري . 

لاتدخل الغدة التوتيه اوعية لمفية واردة ولاتوجد حبيبات للفية . 


وللحصول على شرائح مجهرية جديدة لدراسة تراكيب الغدد الصماء يستحسن أن تثبت الفاذج المقطعة من كل غدة 
من الكلاب في محلول زنكر وتصبغ الشرائح بالههاتوكسلين- ايوسين- للجميع عدا النخامية تصبغ بصبغة الازان والدرقية 
بصبغة مالورى . 
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شكل رفم -314- 


جهاز الغدد الصماء وعاديرد مم نوعم لمت 
الغدة الدرقية وجار الدرقيه - منظر مركزي نبز ط معدم مه لزمعيرط] عع أشعارم6 
ركسلين- ابرسين 106 
0 افق نتامد 255 6- خخلايا حول الجريب كالعه 6هاناه ثلا لتو 
2- حواجز من النسيج الضام بين المريصلات (#ناعدنة 10 لانت لاد ععلدة) 39 لوو وسو 
'- ممواجز من 3 ام بين ب 'ت (عناكدن) علاأاععومم عناننالد] معام ا) د 3 

كِ افده 
3- اوعية دموية عمدو مواقا 8- غدة جار الدرقية 4مدلع 0أه6ن5ا3 
4- حويصلات (اسناخ ) غدية أامعلاه ,دانفمداق. 
5- المادة الغروانية لهعفاقد 4أهاادق 


8. 





الندة الدرقية 


ا 1 فأمرط آه الام 5 
!2- الجرييات الدرقية 
2- المادة الغروانية لمتعاهس لأملامت 


ذا #افاع م موو6) هامءة 
4,- حواجزء نسيج ضام مع اوعية دموية (5اعددت؟ هما لأ عناددا 


دنا 


أوالكدا 





شكل رقم -316- 
مقطع في غدة درقية مريضة ء (قصور الغدة الدرقية) لوو ا 
هباتوكسلين- ايوسين 36 4٠٠‏ 
1- جرييات الغدة الدرقية مقلع فامورزط اه وعامنااهي 
2- ظهاري حرشن (كللته عملبدتلاه؟) كلاءه لدناءظاتمء كنامسصو5 
3- المادة الغروانية ملام 


4- نسيج ضام مع اوعية دمرية عاد + 4مواط طا» عنادعنا #لاناءم مدهت كنامءطتط 


شكل رقم -317- 
مقطع في غدة درقية مريضة «متاعمباليعم را 
(غرط الغدة الدرقية) 
3ك جروفت الام 
2- خلايا الجريب كلاف عملتعتلاه؟ طونيط 
3- فجوات في المادة الغروانية قأملامه هذ معاميمون 


4- نسيج ضام لين مع ارعية دموية واعودعنا هدمل طاان عنعدنا #اقاع هوم كناوءط1 





شكل رقم -318- 
الاوعية الدموية في الغدة الدرقية » زرقت الاوعية بمادة الكارمين 76 160 
1- شريان (7امة 
2- اوعية شعرية دموية حول الجريبات الغدية وعاءنااه؟ :دان ف هداع عطا لمدعة كعاءهالتممع 





الفدة جار الدرقية (0أمعلرط) -وعوم) 
هياتركسلين- ايوسين )3 1١‏ 
ل ا 3- جريات غدية وعانةااه؟ ,دانفمداع 


2- غدة جب الدرقية فمداع فأمببرها ددم 4- وعاء دموي امووم لماه 


0-3 حواجز من النسيج الضام مع ارعية دمرية واعووء! همواط طااه عناكونا لاناءعممم 6ه هامع8 
ذ- امادة الغرواتية 4ذهلام> 


رام 





الغا 


مقطع مكبر من الشريحة السابقة 26 14٠‏ 
إ- غلايا غدية ‏ كالعمءهانفمهاق 


2- وعاء دموي امومع مهاه 
3- جريات غدية وماعثلاه؟ تمده مهات 
4- المادة الغرواية فأملام> 


شكل رقم -320- 





شكل رقم - 321 - 


الغدة التوثية - كناه 1 

هياتوكسلين- ابوسين * 37١‏ 

1- محفظة عاناممومت 

2- فصيصات لية وعلداطه| ,قلتهم هات ع- جسيات الغدة التوتية دعاعشامءمه عتتررط] 
ه- القشرة 16م أو جسيات. هاسل فعاعوتامءهه و'الهدعةاة 06 
5- الاب مالنهء84 3- حواجز مع أوعية دمرية كاعووء! هوا طاأءد قامم8 


م4" اطلس الأنسجة البشرية 98 





مقطع مكبر من الشريحة السابقة » ات 0 
ابقة » جسيات هاسل 5علعقنامعم 5'الفععة11 3 التونية ٠‏ هيياتوكسلين ا 
ابوسين »ا ٠٠١‏ 


1- خلايا لمفية ممارومطم مدر 

2- خلا ١:‏ 
ايا ثونية نممية الشكل كلاعه 

3- خلايا شبه متحطمة وس 


4- خلايا ظهارية متحطمة 
مستاعطانصو لمادعمعوعة 


كم 





أده مه عمل يور م 0 ا شكل رقم - 334 - 
1- الحفظة عانومهه. 
2- حواجز بين الفصرص (عمهدنا نامو جواناام! غات 1) هامع5 منطقة اللب في فصيصات الغدة التوتية مقطع من الشريحة السابقة » هيانوكسلين ايوسين * 5٠٠‏ 
8- رعاء دمري أعموع لموله 1 - خلية لمفية عارعهطمررنآ 
3- يماك عدي انه عمان ف مداع 2- خلية غدية نجمية الشكل للع كدلس مولع عرمطة مامه 
5- القشرة ديت 3- أجسام هاسل (أجسام الغدة الترنية) وعامقنامرمه عتمرظا زه كعاعكساصومه وا للهدممةة 
5 ©- أجسام هاسل دع ءوده واالمعق ما 4- وعاء دمي ممه للمماهظ 


4- الاب 00000 





شكل رقم - 5- 


الغدة النخامية ممولع 'مماسالط (,ه عزوترطوممررق]). 2- الجزه الوسطي دتلعم وعأممدط 
هباتوكسلين- ايوسين * 00 3- النخامي العصبية كذدزطاومجزطادمناع/2 
1- جزه النخامي الفدية الأمامي كتعطم مم رطممعلة 4- ممعلمام 


4 





3 


مكل ورت مود بي 





القطة ٠»‏ تصبفة ازان + ٠م‏ 

1- السويقة التخامية عالهاه امغوزياوممرةة 

2- جز النخامي الحدني قأكزنامدمبرط سسالنممعتان لفقم 
3 - جزم التخاميا الاياسي 5الزدارمبرز 01 مهم 

5,4 النخامي المصبية ولوبرةام مم برناممنامم. 


٠ 








4 





520 


ل هد 327 


الغدة التخامية في الانسان » صبخة دربينج * 16 
ا- الحفظة . 5 

2- النخامي الامامية. كأززامهم برطممعمع. 
3- جريب في الجزء الوسطي هتفعم معاضذ وعدم 5ه 6لن1لاة1 
4- النخامي العصبية .... . كل ولإنامزهم زط ممعم 


ووم 


شكل رقم -328- 
الجزء الامامي من النخامية البشرية صبغة دوويئج 5 ٠٠١‏ 
| - خلايا غدية زكارهة اللرن) ,(ؤااعه هادهم ماع) وطمطمميهه 2 





-2- أليف اللون الحامضي عاتطممصسوعة م ذانامه260 
-2- أليف اللون القاعدي كلتطم ممم عالنطممكهط 
3- وعاه شعري دمري بمملااوك 
4- بطانة الوعاء الشعري بمدلائمه عه مستاعط مقي 
شكل رقم - 329 - 


الجزه الامامي من غخامية الجرذ » صبغة هياتركسلين مع نفاعل اشيك 8 5٠١‏ 
1- خلايا بينا الغدية القاعدية ‏ لاع عةانافمداع عناتطممكهط - علا ,8 
2- خلايا دلنا الغدية القاعدية ‏ كلامت معان مداع عالتطممودط - ولا ,2 


3- بقعة ا فلنمم لز 
4- جيوب مع الاوعية الشعرية الدمرية 300 اتوف لنالكهتود مف طاه وتوم هزه 
5- خلايا غدية كارهة اللون كلت داه لضماع كامفمهسهمك. 





شكل'رقمي 2330 


الجزه الامامي من تخامية الخرة ٠‏ ميلك بلأريزد عالورى :« +40 
1- خلايا غدية حامضية ‏ اأده انهم أووعاثلامذة قد 
2- خيلايا غدية قاعدية جالع عداسهمداع ءتاتطمموسط 
3- اوعية شعربة وم ممااتممع 
4- خغلايا غدية كارهة اللرن 5الع» عدان0م3اع وطمطمممه 6 





فا 


شكل رقم - 331 - 
الجزه الوسطى من النخامية البشرية هتفع دتعاهة عدم ,كتعرطمدمزة 1 
الصبغة بطريقة درمنيج * 3*٠‏ 
- خلايا امنطقة الرسطى لاع هتقمم عاهادتدر 
2- اسناخ مع المادة الخرواية لففملاده طلذه وملعتععلا. 
3- وعاء دموي. ممع 1910541 


حلفا 








5 1 3- نصيصات. وءادطمل 

شكل رقم - 332 - 4- الخلايا الصنويرية قعاترعهاهع اط 
الجسم الصنويري خذكلزاطتززرظ (نن تروط لمع0ة8) هباتركسلين - ابرسين 8 1٠١»‏ 8 16م 5- الخلايا الدبقية ‏ كلاعه لهذا 
1- الحفظة عاناومهت) 6- الخلايا البديئة ‏ كلا اكةلة 
2- حواجز قامع5 7- حصّية التصمعمه عه هممناءمعوم0. 


نذا 


سوم 


شكل 
مقطع في الجسم الصنوبري» صبغة هياتركسلين ايوسين 
114 
1- الخلايا الصنويرية ارط 
2- خلايا الدبق العصبي متلهو مدعل 
3- اوعية دموية واععت؟ لمواهظ 
كان 
1- الخلايا الصنوبرية مامه[ عمط 
2- حواجز من النسيج الضام #افاء©826م© 6ه هامء85 
3- حصية ومنتاعهمم0 





رقم 333 





شكل رقم 334 


الجسم الصنويري علق لنفة 
اها سرية ل ا 
:- نهايات الخلايا الصنويرية العريضة التي تتلامس مع الشعيرات ١‏ 

ات الدموية 


"14 





اتغدد الكظرية مصداع أدمععمءبنوعه أقمعءلم 
صبفة هياتركسلين الحديدي بطريقة هايدنهاين 6 54.0 
1- الخلايا العقدية مع الالياف العصبية والارعية الدمرية ولعووه؟ فدهاططائ» دتعذا مبمعم هه كلاءء مدأ لمع 


2- محفظة عأنومدت المنطقة اللفائفية أنعاعقم) فامج 
3- القشرة كت ع حواجز من النسيج الضام عناكدن #اناء0006» 0 هامم8 
- المنطقة الكبيية هوه آنامعمملع دمم2 لب المنطقة الشبكية كتعدانهناع هممع 


4- الاب هاللع 81 
5- الاوعية الشعرية قي الحبوب 
مع هلائمق ادلتموممزة 


ولكم 





شكل رقم 336 
التطيرات الدهنية في المخطقة اللفائفية هاهاءنموه؟ هدم2 
من الغدة الكضرية 

صبغة السودان الاسرد 8 >< 54٠٠١‏ 





حبيات فيتامين © من خلايا المنطقة اللفائفية 8اداعاعدة] همم2 
من الغدة الكظرية» صبغت بطريقة جيرو لوبلان 26 ٠٠‏ 

1- نواة الخلية الغدية 

2- نراة الخلية البطانية 

3- حيييات فيتامين © 


م 


شكل رفم 337 





شكل رقم 338 
منطقة اللب 8للا8460 في الخدة الكظرية وصبغت بطريقة هيلاري وهيكفيلت 6< 500 
1- الاوعية الشمرية في الجيرب 5عاعهااتصف لهلاموهم81 
2- خلايا اللب مع حبييات الافراز 


منضا 


معجم المصطلحات 


عرني -_انكليزي 
١‏ 

أباضة ممتاة ]ناه اختلاف ةا 

ابتداني تصقامعمعاء أخدود مومع 

ابتلاع (لاحقة) لوقام - اخراج عو تقطعوتل 

ابتناء مكتامطهمة اعابت ده امعتانى؟ 

ابراز دمتاوعع» ادرار البول سالك 

ابرة عل0ع26 ادريتالين عمتلومع20ة 

ابصار راكد اريطة ع معن[ 

ابصاري الك ادمة وتصصءل 
ابط خلللتة اديم باطن مدعلملم أكقاطهلمء 
ابطي !1 بمقلانسة اديم ظاهر عع لمعه 
أمهام القدم عع للقط ادم عصبي مع ناعم 
8 اليد طنط ادم متوسط ممم 
لذن 2018 اذن زولك 
أبيض وله اذين ناما 
أييض (سابقة) - معاناء1 - وعنع1 اذينات ا 
أبيضاض الدم ع 161 ارتشاح هتمع الكمز 
كت متدتناط له ٠‏ ارساء: - 110 
احادي (سابقة) - 0ط - لافنا ازضاع غ132 
احتراق دمناقباط مره ارق طأسرهكمة 
احتساء 015 مهام أرموم قم غتزء135)0ط ,2 دمه)5ةاط 
احتقان دوتامع هدم .ازومة (لاحقة) )مهام - 
احتكاك العانكاءنا أرو سي (سابقة) مغققاط- 
احساس 5 اساس 595 
احشاء. سان اساسى (سابقة) (585100 
احصار عاعه1ط استخراج لمنام ماع 
احكام امع تاكن زل82 امنجاء عممنللعطمع. 
احليل ذاه دمطاءعدا عدن عنتاتطممقةط 
احمر تن سس انطممققط 
اجبر (سابقة) - معطالايء اسطواثة ععلصتايرن 
احيائي أكتهماماط اسفنج عممممة 
اختراق ممتاهاعمعم اسناخ تامعالة 
اختزال ممناءنال16 اسنان طاع16 
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اسهال 

أسهر 

اسهري (سابقة) 
اسود 

اسود (سابقة) 


انابيب 


انبورة 
انبات (انتاثي) 
انتقالي 


فض 


معطرمونل 
ملا موعععاءل (35) دناأعنال. 
- 1/250 
عأعقاط - ممعتلم 
- 1061800 
12/5 
1 
مم11 
منواءه 
ذال عماوه. 
عصسة؟ 
ذلة عقاملين 
عتامجناعم ,أممياعم 
م2 
عقمصسنامء 
اناع ع0 
تمدن 
تناع عع 
ممناع عع 
ممناهاء 12 
متصسسطاة 
م20 
ةلم 
مملامءهوطة 
5عومء15ل 
وسنطاة 
اليك ايك 
تيك 
وطن 
عقلناطنا 
إنامصة. 
10م تسعع 
اهمه ممق 
علقمة؟ 


انحلال 
اندماج 
انسلاخ 
انسولين 
انشاء 


انطاف 


باب 
بالي 


باحة 
باطن 

باني العم 
بانية (لاحقة) 
بدء (سابقة) 
بداني (سابقة) 
بداني 


115,601 
ممأكن؟ 

5أولالع»6 

متاتكمذ 
كأوعطاملاة 
5زوه0لمة 
يت ل 
عمجمة 

205 

ذلا وعاهمى 
22521 

1ماقلاة 

قائط 

مه كلل 

ناك 

ذآط وعاهمعء دعل تسدولام 
لزمومنتااء 

16 

61 

121650 - 

2253 

نايدا 

مقصاءم 

دناه ط هاعم 


رمم 

مم 

ه26 

لممععاما 
ع125)1م0560 
غ135- 

ممم 

عطاععة بتطعععة - طعقة 
عن لمهم 


بدن 

براز 

برافين 

براني (سابقة) 
بربخ 

برنخ 

برعم 

بروتين 
بروجسترون 
بروستات 
برزة النطفة 


امكتصوعره 

0غ روعمع1 
موعدم 

- ماع 

وتصررل تلام 

.1 وناسطاك1 
إعالانا 

مأعامرم 

ممع عع 510 
5052 
2600131100101 
عامدملة 

وتصء لامع 
أمعنامه ,عتامه 
طاتط 

سناتاعط )ملم 
سساتاعط)ه لمعه اباعناء 
نكما 
لمعم 
مناتمورع00مء. 
ع6 
امتاعط ملم 
معسملطة 
لمعامعن,[88 ةمه 320 
عاء امع 

متاعمم 
فمسؤقام 

ققدم 

ا اننا 
5أوه)لء معطم 
ةا تمصقطم 
ممق طم 21250 


تاموري 
تبرعم 

تخلط 

تحت (سابقة) 
تحت الابط 
تحربك 


تحول 
تحول منوي 
0 


تحليل البول 


أمعع مزمقطم 
38م معنم 
تدلتنتلك"! 
تناف 
مبامعط 

لالع ناماة 
معنانائ 
عمممالام 

- مءهالام 
اتمنام 

نا يقملءنا 
ةمللا 
1نمععمنا 
عقانااه 

ممع ,رشلا دسنااه 
لايك 

001 

- ولاو - 01/1 


كمقعار- وعاارا 


6 


0101/0, 243 
6101213 

ذا لمنأذلرمء لمعم 
عدتلمم عم 

عم نط 
عمتااماء 

- انار - 121158 
لإمقالنحة - وعلمذ 
متوامع اتطهاعدم 
0515 طم20202 )12 
وزوعمعع 0 1«رعمة 
2021/15 


ل نيك 


لفننا 





نخصص 
تخلخل العظام 
تذوق 

ترابيق 

ترقيع 

ترقوة 

ترويق 

تشابك عصبي 
تشرب خلوي 
تشريع 
تصلب لاحقة 
تصلب النظم 
تصلب (سابقة) 
تصلب الجلد 
تضخم العقد 


ممع 
ممناءاواععمة 
056600010515 
5أكمعع م طم02مر 
لقع ط ملاو 

1316 

عانءع6 13 
لمكم 
عاعااةكء 

ع لاأعناماة 
ومناوء لامك 
8م 

56م ماه 
كلومالإعممام 
ع5 ,ارما همة 
عونا مع معام 
0ه 
05600 
- ممواءة 
5 
ملاوع نام دل 
لإحامم ممعم بط 
لإطأومممع20 

- ولمعا 

5أدممع اوم طاعءن 
06 ع لأكومين. 
35 ,055111020023 
عانم 

ملم امعسناة 
عا لمعل 

تحك ون 

5أذه ل ممعاده 
055ل 

عنامانم 


تقوم (سابقة ) 
تقوم الاسنان 





عن 

هع !رمه نام لمرو 
ةم رمه زول 
1م 


لنقاع ةم امم 
لايك 


مدتاهط مامه 
مطاره 

كنده10/إاع 2 ل0ط)ره 
15 121102 نامصناة 
ومتاوعع)ناهوم 
مهنأو كمع لمم 
ممناهء علق 
وأوعمعع 

عع 05160 
ه0نم 1ناءعةه 
ممم 
تمهاد 

سمتصلةاة 
5أومءط1 

مم نام امعرع] ل 
معطم 
ععموطءهوط2 
1 نادم وعم 
علا متام 

لواتمعع 

لاكأع مالاو 

5أ05 )انام م0516 
لمتطتوععط ,ممأغدرتمومر 
عم ناا نامع 
ممناعن200مع 
لليلين رن 
لممأكمة) 

ممنخة انل 
ع2 


ألتية بلأمتعبرط12 جفن عر 


ثْ جفي لهءطعم ةم 
ثابت /مقهه2)ة رعاطهقاد جلد .خاااكتاناء رأهعمتتاوعاها رمتكاة 
ثابتة أمقاكممء جلدي /2351ع ناما ركنام35 غنات 
دي امعط جلطة تتنالناعمم ,101 
دلي 121227 جليدة عاءتلاعم ,عاعتانه ,واتعتاته 
ثلاني (سابقة) اها يه جاع مهن هتامم 
ثلاني الفصوص عأهطواتي جمجمة النماة 
ثاني لإمقملط جناح ينا 
ثنافي (سابقة) ح ولط لط جناسة ممع متسمطام 
5 جَ جنبة ذاةا دعام 
1 جنبوي أمعتعام 
جافية (ام) (معغقس) معنكق جنس 5نامع 
جاني لهعع 1 جنس 56 
جبلة 35م 16ممم جنسي 1هناكاةة 
جبلٍ عتسمقامممم جنيب (شضابقة) -28هم 
جببي اهمع جنيب الدرقية مقعم 
جبهي أنني 15026082531 جنين لاع ,كنااء1 
جدار له رشا وموم جنيي لهاعم؟ راهاء؟ 
جداري لقاءقوم جهاز 1ع قلزة ركنا 38مم2 
جذر 100 جهازي عن معاوزو 
جذع علصنام جوبة ذلا مدنه12 
جريب عاعتلاه؟ جوف ذا سناكم ,لالم 
جزء مهم جوف (سابقة) -إعه ,واعه 
جزي عاناءء امم جوفي عمتاعمء 
جزيرة داكا جيب خآ كنامند 
جزيرة لق جيبياني مله 
جزبئي ع انع 6 1ممم جيل ممع 
جسد 50 جين 862 
جسدي ملأ سمه جيني علاعمعع 
:9 5 ,5ناتز1مء ,له 
ح 
جسم حال هوهق 
جسم شحمي عسرهدممنا حاجب شلا سنا ئلع ععمناة ,بومعطعتزع ,امعط 
جسيمي 2 1ناءكنام رم حاجبي مهتا معصية 
حاجز خآ سمسامعو 


ينانا 


حاجز. عظمي 
حاجزي 
حاسة 

حافة 

حال 

حال البروتين 
حالب 

حالة 

حامض 

حبل 

الحبل الظهري ( الجنين) 
حلي 


حبيبي الشكل 
حجاب 

حد» حدود 
حدية 

حدقي 


حدبية 


حرشي 
حرقفة 
حرقني 
حزام 


حقيقٍ, النواة 


فنا 


نا 05605 

أقامعة 

عكمعة 

4آ! م2318 رعقلء ,رعلومط 
عنابرا 

عنانزام66مم 

خآة رعاعءنا 

مولا 

264 

لط ,لرمطء رلوم 


200 

01 ,للضم 

أع1اعم ,عاناسومع 
اهقمع 

عه[ تامورع 

معقعطامة 1ل 

ععلعه6 ,انصمنا 

ععطن) 

ذل دلاتمنام ,اتمسم 
عاءعطن) رشكظ منأدعععطن) 
10521 ,501132110105 
ستل 

عوتلا 

لم رأاعط 

خالا دلالتعء25؟ ,عالمصتط 
اتات تقمعة ,قمعو 

علا لقمعة 

567501 

الردسان 

كماع 

أملاى ,الم 

ذلة ووه 

0ق ءاناء 

5أولا1 


حويصي 


حيض (الدورة الشهرية) 


خارج (سابقة) 
خارج الأوعية 
خارجي , 
خارجي (سابقة) 
خارجية الأفراز 
خبايا 


تتاعط 
زمه 
لا 13ممعه 
مهم بعاممتم 
إعهااتمهم 
ذلة؟ دااتمهم 
صمعم) ناأتمهم 
26 
عناتطملزعاه ,عنانطمملع2ة 
اتطمملع2 
لإالاعة 
ذا جملامدا 
امععص صا 
ذاط سن دادم 6غهاهم 
أقغقاهقم رعمتتولهم 
وناع -دام 
ذل هامءدو 
14م 
ستاتامعلهعهم 
ذلا وتداعم 
عتراعم 
عفادم وعزمعم 
تنامءة 
عاعلوعلا فانعاوع؟ 
عالاء016 
ع وانعاوع 
ما 

3 
لماع 
يت 
التمععاءرع 
ماء»© ,مكااء , - (0)نا6 
عماعمي 


مام ناوه 


خيطي 
خبطي الشكل 
خبيط 


منرم 
- وط ترمعط1 
وتطممعط) 
عاتاوع] 
5قطععه ريشلظ ذتاوء؟ 
اننا 
ننهاة ,عملا 
متمهاعمصسعط 
- 16205 
لقعطاءءناكمةم 
أوت معام 
-ماع: , - ]و20 
الا 
مععاومم 
عنوماماك ,معاسااءء 
إوماماله 
لإامقاسااءه 
لاع 
عالاه 
عالإع0أ8 مم5 
عابرعوءط؟ 
ممع ة] ,نزوط 
ممناععاما 
طعمعم) 
نالا ائدام 2050م 
لاع 
أمعع طترعةتاصمفقم 
ذا مدل رمدععط) 
امعصة] )م تاعم 
لا 
رهزل * 


مع صنه نام عتم 


داء 


داخل (سابقة) 


5ع 15ل 


- ولع روعاما , - هماما 


داخل الأحليل لقعطاععن - مامز رلمعطاءعنا - مهلمع 


داخل الفصيص 
داخلي 

داني 

دائرة 

دائري 

دباق 

دباق عصي 

دبق (غراء عصبي) 
دبقٍ 

دبوس 

درقية 

درنة 
درفي 
دريقة 
دريئة 
دسم 
دفق 
دم 
دماغ 
دمعة 
دمعي 
دهليز 
دهليزي 
دهن 
دهي 
دودة 


دوران. 


ععانطه1دماما 
اممعاما 
لقتملدمءم 
عاءاه 
عقلبهءك 
ؤلومزاع 

ووه أاعمعناعم 
وتأومعنعم روتاع 
لدذاع 

ملم 

لأمعلاط) 
عاءععطانا 
عةانءععطن 
0ط ممم 
لمعه 

غ12 
ومناوانعو 
سانا 

متووط 

مدع 
لمسلعةا 

نا انان تاقء؟ رعاناط ناوعا 
عواناطلاوع؟ 
غ1 

زنك 

ناتيت 
ومتامانءءك 


١‏ وام 





رياط 
رجل كاذية 


لهف 


5 نام لإكتمدعام 
لسع 

درمغة 

متوماة 

لين 

لثما 

ع سنصة1 
20011 
5 لناءممه1ط 
نا 
غ10 
عةامصاط 
عوءلعناسلط 
كنا 

اذم 


هممط 

لتنا 
[معناع 
ايان 
امعصمدعنا 
ناناممه00نمعوم 
ةلا قنارعانا 
لمعن 
لطعم 
قسنصسة1 
عاع6م 
عددهوهطل 
عومطل 

11 

0237م انام 
لاف امم 


زندي 


زيحوت 


سابق [ سابقة) 
سابق الحيض 
سابقة ارومة النقوية 
ساتل 

ساحة 

ساق 

سائل 

سائل نخاعي 
سبابة 

سباقي 
ستيرول 
سحايا 
سحائي 
سدئى 

شر 
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سري 


سطح 


نل معمم2ة 
عمتلقوط 
تالأد 

كناللت؟ 
كتالآء؟ رمع نم13 
لت 
ماع امم 
ملامعع 
همان 
1هممع20 انا 
ااانا 
اسناطعو 
5 
عامع 2 


- 0م ,6836م رمرم 
أنمكأفمع ممعم 

)مما إمعهم 

عا للاعادة 

11 

كنرء, ]21 ط1ذرعء1 

لزنن 

65. 

علصا عع متاءره؟] 
ممق 

كناق0م201 كناأناعءتممهم 
01رعاة 

قعع لالمعمم 
هعم تمع * 

يوي 

ؤناء لط نا 

لم تاتط نا 


ناه 


سقالة 

صل 

سلامئ 

سلة 

سلسلة 
سمحاق 

سن 

ستجالي 

لخ 

: 

0 

سندان 

سني 

سوط 

سرطي الشكل 
سوي (سابقة) 
سوي 


عع هارع اما 
5 
سأمصصة 
تمقلقطم 
اعوط 

وع توعد رصتقكء 
تناع ذملععم 
ع8 قرطامه) 
اهمع 
وناامعء21 
عسامع21 
رصنا 
ع1 
م006 
ممسلاعع 12 
مم انهه 
- مط أقم,مع - متمرمم 
لقصممم 
لتمطملءر 


5 


أممعمصطة 

ووه 1ناءناعر 
آمتاعطاملمعهاناعناعر 
عاع ,نا أناءناع رعلءه ”اع رباعم 
ةاناعتاعر 

غنارعومم نل ه,لأصنا 
ع05م201 

,- مولا - (©)1أل2 
ولزمنا 

امعميط 

“اناه مسمصطة 

اليك 

فييك 

تايلك 


شكلي (سابقة) 


ل 


او 


صاعد 


1] 


صدر 
صدي 


مصوط 
عاملعاية 

لاه 

1201 

الام متقط 
بممالامةء 
وعلة1لتمةء 
تسمستلعمعهلمء 
1نلمئوعهلم 
مع عم دصقا 
ونطها 
صسبتطهارمنا 
اقنطة! 
11551015600 
عنام 1 رطه1 
لانن 
ووتزاةعهم,لاو[هم 
العمة 
كنا 
لمماعهلاه 

مم لاه تمكمل 
سأمكعمامة 
21مامة 
عاناعءزطه 


لمعمعلاء 
8مألمععكة 
لعن رروع1ء 
لزعل 

المع معام 
8هتملماء 
0001 
أوعططاء :ةرمط 


501 


وغاها 


صفاحة عه طيقة ع2[ ,نا 51132 


صفاحي مااع ةا طبلة الاذن عمع زمر 
صفاق لاع ]لمعم بعال . دععامة 
صفائي لعهماتمعم طرجهالي لأممعالصة 
صنقائح عمتسا طرف طونا 
صفراء الدعءائط طور عع قاكرعكقطم 
ضفحيات كاعاءغقام طور انتهائي عمقطمماء) 
صفيحة اناطننارةمتصسقارعء) هام طور اول عققطممم 
صفيحة ءام ,عانرعهطسرمعطا طور بيني عفقطم عام 
صلب عصمط عاعوط طور تالي عكة ام 10612 
صلبة تع طور الصعود عوقطم223 
صماء (غدة) عمتعملمء طبة عووعء,ل101 
صحاني كك َ 5 
صام ع 
صنوبر مما 0 ظاهر أممعاعىء 
صنوبري لمعمام ٠“‏ >ظاعر إسابقة) -هامة 
صوت ع17016 ظفر آتهم 
صرق العمة ظهر عاعةط 
ض 3 ظهري 0 
0 ظهاري مستأعط اام 
ضخامة (سابقة) (00 683 0 
ضخامة (لاحقة) لالوهعءعم- ع 
ضخمة ان عائية ع8قطم 
ضخامة الاطراف وتأعدرمادععم عام لممعمعع 
ضخامة الدرقية لالمععصمعتزطا عانة وتطنام 
ضخم (سابقة) - 203020 عاصرة ععاعمتطمة 
ضرع 000 عدادة الكريات ععاع هلزع سعط 
ضفيرة وناءاعام عدسة قمع1 
ضفيري معام عدلي ءتانطممعناعم 
ضلع انان عدلة لنطامم داعم , عازعم ناعم 
ضلعي آقاوم عذرة معصسسوط 
ضوء خطعنا نْ تنوكا 
ط 00 قاولتعراوءع 1 
طاحنة طامه) عقام عرق يي 
طباقي لس فييك 


كينها 


أع1/85,1655 

مهه1 

521258 

أوعم 

مذكرعءاناز 
أمذماله 

2611 

مقط 

انان 
أرناعم , قنام/لجع2 


ونمء تصناط 


ع1 
ع1 لاع ةنامر 


انمه نإ 
لعن لذن 
12ناء 1115 
نك 
عااءمقعره 
252015 

- 05660 
نم0100 
01001 
ان 
هذا مقع,ء200 
ممتاع مقع معتاعم 
5,200101ن 1ن 200 
200012 
ع0رعملاة 

28 

نام 
لمع 

“1ك يك 
األازعه ,عاععم 
تملعة 


5ناماعة 


غضاريف 
غضروف 
غضروقي 

غضروفي (سابقة) 
غلالة بيضاء 
غلالة 


غمد العصب 
غمد الليف العصبي 
غمد الليف العضلي 


عر مد 
فارزة 


فيبرين 


5 [نا06,ع لاع 
5 أناء0,عمء أمع لزع 


- مطاممعا 
منامامة 
ممع 
عهلسلمماع 

ع عط لمعم 
وعمع قلتاعم 
عم ة تممه 
همك ,كدممتعقلتامف 
- وعلممطء. 
معمتع طلا 
قعتمنا 

طنوعطة 

دمع 1ه ناعم 
اناعم هلمع . 
قتصمء [مععوة 
مفاسعءما 


ع متعم يعم 
مترطك؟ 

معع همعط 
لمعم رمم تمعمه. 
علا متام 
عه 
طعنط) 
انيت 
لانن 

تناع ةق 
طعمووط 
ملهعو 

مدع 
وناطهارطه1 


4م 


فؤادي 
فؤادي (سابقة) 
فوهة 


قاع 





63 


عاداطه1 
اباط10 
عأخة رطع امع 
متعم 
760 
ناه 

عاط أل ممم 
مم 
نمم 
لقعولط ,21ره. 
1م 
عهنلرم 

- ونتلعقء 
ناتاوه 


[هاوزل 
5نالصن؟ 
5356 
لدقةط 
انكرت ناتموى ‏ 
10 
دانامنه. 
أه)أماععه. 
1 
معنا 
عأوزل,ع5زل 
ل ا 
يدا 
ممم 
اناعم ممم 
15 

5015 
امع 
للأعممعط 
5ناطعممعط 
تامتتاعممءط 


كروماتين 

كروي 

كريات حمر 

كرية 

كزيات:الدم الختراء 
كريات الدم البيضاء 


5دتمعم 
عامم 
عقامم 
أمعموءة 
اتطممكوةط 
ع1 
012 
موه 

ادك 
آنااعنال. 
تانعناهمةء 
طععة ,كناععة رعية 
دمام 


عولة؟ 
-(0) مناعدم 
عام م معط 
عمعاممه 
تاق تراه 
ممعمرماع 
مفمعط رمعا 
عنألمعط 
لك ب ينا 
الممعتمماع 1 
5ن أنارعمرواع 
ونامرمءة 
انام ه50 
نام سمعطء. 
معطم 
وعالاءعم اط لامع 
عاعقناممء. 


5عاءقنارءمء لهواط لع 
5عاعدنادرعمء لمماط علطيو 


لقمععل20 
120 
انفكا 
مع 
لإعم نا 
لمع 
يلتك 
52 
عأناععةة 


ةمس اماما 
25621 

ملع ,صانام 

لا 2[أنالعم ,أقمانام 
ل ,تناع 
لعن 
لمزطعمعدع م 
عناعم0! ,قناعمتاً 
1ةكدماع ,[دسومناً 


اك | 


لمللاتاكة 
ك1 
كنا 

لوء ا رعوءلا 
دعل 

إن 

عالإء م طم زا 
طامصصسآ 
عناوقام 
لنومه) 
لأدكأمة 


عع116 
ا0 11 


مقط 
أنعط 
الونانك نن 


555826 ,2] )2ط 
للاي ان 
غمعطءه265 
20006015 

أعععزل 

ه01 

اليا نا 
اناعم 

عام تانسم 

ع سارلتكده. 
52001 
نس 
هلمم اعم انه 
5 ,لع 1تمعمء 
عناموط1؟ 

عالاع20نا ,2ع19200ط 
عنامي 
عماتطتطمط 

-218م 

©0560 عق 
لاملا 

عالزءه اناموعع 
122 ,2:08 


5لودة 

لدنجة 

لقع متعم 
تستصطاء ع0 
115 
تان 


مركزي 


معدي (سابقة) 
معدي - معوي 


عير 
مغزل 
عور 
مقصص 
8 
ويد 


عن 
النيكييهد 
ممعلاء«مرعه 
عهااءمعمعه 
عع1300طللمع 

عا أمتممء ,هتامم ترم 
ععامعه 

مع 

لإاعتامواء 

كناع 3 مم5 

عا هتمامع 

أوعع قطاممةء 
عمأققعمع ق مهي 
15)اماع 

عتممعطء 
7216561101 

علرع) معوعمر 
لتااعع1 

ات 503 
1م 

56 

5لا520 

كلامعط ]0ع 

0024 2ظ 

فسؤقام 

طع هماه 
عتطعههصمماة عتماققع 
-6) عاقمع 
لههنادع )مام ماوقع 
امستاكعاما 

امه 

؟ماعاع6؟ ,لإوماعومء5 
11 
علانعناية 

النطعرع 


ناضج 

ناقض العظم 
ناقضة السن 
ناقضة العظم 
ناقضة الغضروف 
يض 


نوه 


سيك 

وم طم 
6 ,1لا أ تع مع 
-0 ماعل 
متمواعم 

نع نا زمم 
عأعطعمعام؟ 
أمكامة 

26 نارم وعمء. 
ةناوع 
عمتعمامط 
لمعو 
لطعم لعلمع5 
ادك 
أقماعة 
ممكتصاطاة 
عماكممم 
2052م 
205 ,860116 
مناعرم 
أعصقمء 

ليلل نين 


عمتمةء 
عع 
5وع هعوور 
عملعلاى رهانغو؟ 
كاين 
نانلين 

51 2اءم056. 
000201 
05160125 
غ5داءمعلممداء 
عكانام 


5أ5ا طم 0م82 


نتوء ابري 
ملي 
نجمي (سابقة) 


ناب 


هرمون 


ووععمعم 1010ز)5 
عأقلاعاة 

25050- 

مالل رمعامء 

ملعم 

لم12 انلعم 

ونم زتآمممبط ,لإمقاتناام 
ععقطءءمصعط ,ومتلعءاط 
علاوكلا 

260101000 

عارع هاعم 

11222011 

كناائط ,تممسللئط 

لممتصمع) 

أعاعنام 

عانرءعم نمه اهوعم ,عانزاع هم وعموعمم 
5ناء اعنام 
عناءاء نام 
أأمء اعنام 
كمامء عنام 


هامععة ,ماقط 
لعطترط 

عمدتاك كنامعمء. 
طكماعتزء ,ستاك 
تصمقتاك 
لام 

ع0 عمط 
قمع تله ,علتاوعع ال 
11 

نا تتمعءة 
لإلاعز يمنداعع 
عله 

ممع 


هيكل 
هيكلي 
هيموكلوبين 
هيولي 


وارد 

واسط 

وثر 

وترة الاصابع 
- 

وجهي 
وحشي 


وحيد (سابقه) 


يداجي 
ودي 
ورائي 
وم 
وريه 
وريد 
وزندي 
وعاء 
وعاني 
ولادة 


وحدة 


مماعاعاة عا وسعمرة؟ 
1ع عله 

متطم لوم معط 
مكنامماتزء 


أصويع 211 
عادللع عع اما 
مهلم 

اعبس 

120 

لداعة؟ 

ليينك! 

نا ,22020 
22010 
عقانوناز 

معط 2م تملاق 
عتأعمعع ,لرمهاللعععط 
بستنا 

قاع 

عانامعي 

160 

655 ,1/85 
عةآناعةة؟؟ رأوكة؟ 
طاعلط 

اام 


أعمقاده؟ 
لايك 
عأةاناع 02 
ع1 
أعهماممع 
عا ةاناعتاعة 


يفنا 


اونا 


ع لبان ال لذ 
عمط 

ع1 

ممعم 
عمنال16 
15 ,15320 
01م مناة 
النإنايلنن 
عللأمؤوتل 
عادولا 
كم 
1 


معجم المصطلحات 


انكليزي -- عرني 
4م 

البطن دعصم لطة قلوي عمتلةطاة 
الامبر البطيني ل[فمتصرملطة قناة سنخية أعنال عقامعناج 
امتصاص _ صملامءموط2 فتحة سنخية 8 لتهعمه عقامعباع 
زغيبات الامتصاص تلأثامععتم عمتمءهوطة ابناج المعكلة 
حامض 264 كيس سنخي (حوصلي) عوك عقامعلاة 
حمض انطمملعة اميلويلاست تاك 
اليف اللون الحامضي ‏ عانطمه سوعط عنائطم هلعج اينات 1 كمتسة 
عنبة وناواعة احماض أمينية قلا مستمة 
سفعي 1 أ5لا220 انقسام لا" فيل قبامين وأوماتسة 
الكضر مكعم النشاه السلري عمموط ممعم عتامتمسة 
اكتين متاعة انبورة د أناممهة 
ارودة الميناء م20 تجويف الانبورة لإغألاهه عو اأناممرة 
الجزء النخامي الامامي واوترطممم ارطممع لج انبورة فاتر عع غه عه اأنامسة 
دهي ع5مم 201 الكبدية (قناة كيس الصفراء ) 

محفظة دهنية عاناؤمةء عومم 201 فقر الدم م 
نسيج دهي عنادونا عووم 201 طور الصعود 1356م 282 
قشرة الكظر ع«عاممه [قمعرلهة. / انبورة امامية والنمصة عمأمعامة 
الغدة الكظرية فمواع اقمععلة الغرفة الامامية ععطصقطء عممعاهة 
هورمون قشرة الكظر لمعم أمعنءومعممع20 القرن الاما عي معمط عمأمعامة 


خلايا حاثة لقشرة الكظر وتاممعامء1)0مءمم هله 


الخارجية ( البرانية ) نانك 
الطبقة الخارجية 2 7 لمعه 
داخل - وارد خمعمع1اة 
وعاء دموي وارد أعووء/ لوواط امعمع للج 
لمفاويات واردة وعنالزعهطمصير! امعمع 1ج 
الخلايا الشمية لإمماء ااه 
تلازن ممم أ ساوعه 
غير محبب ع لاناموععهة 
أمهق مستطاة 
أح متصنطاة 
تغذية لإمقامع لاه 


الشق الامامي الوسطي وببوو؟ وزلعيم هماه 
غار ( تجويف الجريب) 


ايرزلويليك 
الاعبر 202 
قية الافراز لماع عمنعممة 
الزائدة الدودية عل مءممة 
عنكبوتية ل1ممطاعهمة 


التحبب العنكبوتي 
الغشاء العنكبوقي 


هنا ضوع لتأمسمطعممة 
عممعطتمعم لأممطعممة 


رتق جريبي عاعتلاه؟ عتامعة 
قوس 18 
شرايين مقوسة قعتععامعة عالناعية 
اوردة مقوسة كمأعلا عأمناءرة 
الهالة 21 


ونيا 


نسيج خلالي عناوون) عدامعمة 
ذراع لسك 
شريان ويك 
شرين عام عام 
حبيب شرياني ل0زومملة لمتمعاعة 
انبوب صاعد عطانا عمتلمعء256 
ارومة الخلايا النجمية غ135[طم 251 
خلايا نجمية 5عالاعمعاقة 
الدبقية النجمية متلهمماكة 
الردهات هماة 
اذين - ردهة اليك 
معي نك 
صيوان الاذن- اذين عأع مناه 
تحلل ذاني كك 
الجهاز العصبي المستقل 5 عنهومهم)ن2 
اسطوانة محورية ععلمتارعكتعسة 
محوار 2200 
8 
قاعدي - اساسي لدقوط 
رقاقة قاعدية فمتسة! أدقوط 
قاعدة دنا 
قاعدة الهرم علتسورزم ذه عكةط 
غشاء قاعدي عمومط مصعم امعسعفوط 
خلية سلية لاعه غعاوةط 
قعدة انطمه5ة9ط 
اليف . اللون القاعدي انطمهتممعطه ءتانرطمهفةط 
النقوية القعدة عالرعواء زم عللطممكةط 
مهد نتن 
مهد الظفر لثهم لع 
ثنائي (سابقه) 5 
الصفراء عازط 
قنيوات صفراوية ذانءتلقمهععالط 
قناة الصفراء ع عالط 
خلية عصبية ثنائية القطب دمكتاعم عقامماط: 
دم اط 


أغريها 


خلايا الدم ولاعه لمماط 


دوران الدم ممناوانعءك لمماط 
تجلط الدم عمتامك 0هماط 
كريات الدم وعاءكنامعمء 1600 
سريان الدم بنده1؛ لمماط 
بلازما الدم مسققام لمماط 
صفيحات الدم قاعاء)ةام لم0واط 
اوعية دموية واعدوع لمواط 
قوالب عمتاعماط 

ط عممط 


الباق عصمط 


عظم 
تجويف العظم 
التيه العظمي 


طاساعبرط ةا برصمط 


صفيحة عظمية واأعصة! عممط 
نقي العظم (نخاع) روه عصوط 
جدار العظم لموة بإممط 
حافة ععل,ه60 
محفظة بومان عأناكصف 5" مقدده8 
غشاء بومان عسذعط متعم ك'ممدردم8 
دماغ متوءط 
دي لدينا 
شعب هوائية لطاعممعط 
شعيبات هوائثية وءأهتطعممعط 
قصبة هوائية واطعممعط 
شريان قصبي لإمعاءة وتتطعممعط 
وريد قصبي مع وتطعممعط 
حافة الخلية (على شكل فرشاة) ‏ #علروط طقنصط 
فوي لمعمتاط 
برعم اط 
بصلة طاناط 
غدة كوبر لممقاع اقعطاءم ب وطانط 
حزمة عالمتط 


اسفنجي 
شعيرة دموية 
خصلة شعرية 
فروع المحفظة 
فؤادي - قلي 
غدد الجزء الفؤادي 
الجزء الفؤادي من المعدة 
جسم سباقي 
غضروف 
تجاويف الجسم الكهن 
حدود الخلايا 
غشاء الخلية 
عش الخلايا الغضروفية 
امتدادات خلوية 
الملاط (السمنت) 
مركزي 
امريكز 
شريان مركزي 
شرين مركزي 
القناة المركزية 
الجسم المركزي 
اشعة نجمية 
المحيخ 
شرة الخ 
عنق الرحم 
م 4 / اطلس الأنسجة البشرية 


اناف 

كنااداء 1ه مه 
لتمعاطء5 6ه لهمت 
ؤناه1اء 6م 0 

مو 

مامه 

كنا برممالتمه6 
عأنومة 0 
وعطعموءط عع أناومة0) 
ع0 

ولصقاع عدتلءة©) 
لنن عونك 
مهم عدت عه 
هط 620110 
ععهاناءه6 
وخلنلتف 

ونام 1م آه 5عنا حون 
600 
لاع 

ومعلعمط زاع0 
عصوعط مصعم لاعت 
وادعم ااع 
5عووععمعم اع 
لع ع0 
ناتف 

عه امع 

لإععاعة 121امع 0 
اممعامة لامع 
0 
ع6 
عتعطامده عامع0 
سسلاءمعرع6 
ك0 امعطاءع ع0 
انيوتة) 


الكيس اللتحمي 
النسيج الضام 


رئيس عط 
خلية رئيسية للع كتعطه 
خلايا غضروفية 5ع رع مع لم م0 
طبقة العينين الوعائية (المشيمية) 4م 
الصفيحة المشيمية عغمام عتمم عمط 
الزغابات المشيمية تللتنا عتمم عمط 
كارهة اللون عءطمطمم ممعت 
كروموسوم (صبغي) علمع و0 مر ه01 
اهداب ناك 
شريان هدي لإكغاعن رملاك 
الجسم اف برلهط رممناك 
عضلات د وعاعمسم بموتلكت. 
عصب هدي ممعم تمفتاكت 
زوائد هدبية ووعءعمعم معنا 
وريد هدلي ملو بو1ات. 
جهاز الدوران ممعأاذلزة بووهغة[ناعيك. 
خبايا محددة كامله لعطنمع ونه 0 
حلميات كأسية عدالتمهم عأقلةتصدهرك 
.٠ترويق‏ عمموءلت 
المنظم القارب عطاك ز20 003256 
قوقعة (الحلزون) وعاطءه0 
ألياف غرائية ومعط) مععداامن 
انيبييات جامعة وعاناظن) عمنتاءء1اه 6 
اعمدة المبيض 0م00 ]1ه ع3ناتطنا 001 
خلية عمودية لاءء عقمصسسام. 
الامعاء الغليظة (القولون) هماه 
القناة الصفراوية المشتركة أعنال عاتط مهستحومك 
العظم المكتتر عصمط أع 2 مم00 
مركب لصنامم مره 
حصية سمناء عه ه00 
المكتث ععومع 0م00 
الملتحمة واناع من زمه 


عد5 لواتاعمنزده © 
عناككنا علاتأءععصمم0 


فليا 


الجزء الملتوي 

الانابيب الملتوية 

التاج الشعاعي 

القرنية 

ظهاري القرنية 

طبقة متقرنة 

الجسم الكهني للقضيب 


الجسم الاصفر 


مهم 0021010160 
وعاناطنة لعانا[اه كمه 
2 6001012 
00 

مسستأعطاامعء امعمءه0 
ععنزها لعاامءه 0‏ 
3 كلام 001 
آناعن ؤنام 001 


الجسم الاسفنجى للقضيب 5808 115ن[01 0 
القشرة »001 
الاعراف كنارف 


المشط السمعي 
تاج السن 

خئ (حفرة) 

خبايا (حفر لبركان) 
خلية كأسية 

قدبح 

(جليدة) المادة الشمعية 
غطاء معي 

غشاء 

غشاء الشبكة 
الميولي 


قناة- حطام - نفايات 
ازالة الكلسيوم 
الاسنان اللبنية 

دافق 

القناة الناقلة للمني 
خلايا متحطمة 

خلايا ظهارية متحطمة 
عملية ازالة الماء 

تفرع شجيري 

لكرننا 


5لعةاأنامصة غولت. 
0 

قام 1 

هوعاوطعآ آأه مام لاون 
ااعه لهلزمطنكت 
ااعه من 

قلانامت6 

عاعتنان 
ععلعمط-:ة[سعتات0 
0 

عصةءط مسعمره 0 
دمكهام ه01 


وأوطعل 

ممنامء للءناهعع0 

/إهع06 

طاعء) كبام نال06 
كمعع]ءع0 

(25؟) كمععع]ء0 

ولاءء لعغ2عمعوعل 

سد ناعطاتمء ل6غةععمععءل 
مم نهل رطء ل 

المع 


05 


تشجري 

كنيف 

العاج 

قناة العاج 

ادمة 

انبوب نازل 

بقعة - التصاقين 


نشوء 
بول سكري 

غمد- ساق 

ألبساط 

حاجز: حجاب 

هضمي 

الجهاز المضمي 

خلية قرصية 

الجزء القاصي 

قناة 

الأقنية المنوية الحوصلية 
قناة الاسهر 

قناة البريخ 

غدد الاثنى عشري 
الأثنئ عشري (العفج)[) 


قشرة الدماغ القاسية (الجافية) سد 


صبغات 


الاذن 

شمع الاذن 

هيولي ظاهرة 

حافة 

خارج - صادر 
وعاء دموي صادر 


عناعلمعل 

,عقمعل 
متامعل 

أهمقء ستامعل 
وتصعء ل 

عطنا) عمتلمعءوعل 
066001 
أمعمرم ماع06 
5ناتلاعمم وعاءطو1ل 
وتلإطمه1ل. 

1311ل 

مع قعطم 13ل 
عاناوعع 1ل 

ممعاولزو علالاوعع 1ل 
لاع علوزل 

قم 1)و1ل 

أعنال 

وم أمععع7؟ء (اناعنل 
5معمع1]عل 5نااع نل 
5تملالتلنمء 5تأعنل 
5م 21مع 00ل 
دسنامء 100ل 
22167 ونال 
وعلال. 


وت 
عو جوع 

«ممعلماءء 

ععل؟ 

أمعمع لاع 

[عووءم لمماط أمعمع لاع 


وعاء ني صادر أعدوع؟ عتاقطمصر! )معمعل)ء . 
قناة قاذفة أعدك 621ل اناموزعة 
مرن (مطاطي ) عتاقواء 
الياف مطاطة (مرنة) وعء16) عتاقداء 
مجهر الكتروني عممعدمععتلم ممعاعماء 
أنتحاة عمتلءط سر 
المنياء أعصممقمة 
مايا اللب والمنياء ملنام اعسممعء 
ارومة المنياء ماع صقم 
داخلية الافراز عملعملمء 
الغدد الصماء ممعاقزة عمترعملمء 


الجزء الهورموني من البتكرياس ‏ 1ن ,وم 6مزجء00م6 


ع35ع16عمةم 
الاديم الداخلي (الباطن) مععلملمء 
بطانة الرحم الداخلية الماع مسرم لمع 
الغلالة الداخلية نانم زمرملمء 
الغلالة الداخلية العصبية نال لاع م0 لمع 
هيولي باطنة معقام هلم 
#محاق العظم الداخلي سناتاوملمء 
البطانة «ناتاعط)ملنء 
خلية بطانية ااءء [دتاعط ملي 
داخلية لفمععارة 
حمضة اتناممهأوهءع 
النقوية الحمضة عانزعهاء لمر عناتإطممملومء 
الجزء الوسطي 3ع لممعمء 
خلايا الجزء الوسطي 5ااءء عتمعلمعمء 
النخاب تلع معام 
البشرة ولممععلامء 
البربخ وتصولال1ل1مءع 
لسان المزمار 5))ماعام 
الجسم الصنويري أعطءمعء وزوتإامامء 
ظهاري ستطاعطتمء 
ظهاري القرنية معمعم 6ه تمستاعطائمء 
عضلات أنتصابية (تالام) وعاعدتهم عمامعمي 


ارومة الخلايا الحمراء غ35 اطمعطارى. 
كرية حمراء عالاء معط المع 
المري ا 1م660 
الغدد المربثية 05م لمع ع قطمموع 
التقاء المريّ والمعدة ممتأعصاز عترادعع قطمموع 
خارجية الافراز عمتعمعء 
الجزه الاتيهي عن البتكرياس ١‏ 96 “0 
خارجي لممسعاء 
اغشية خارجية 5عممء ط تمع أقممعاء. 
ظهاري جلد الشفة ععقاعنة متعاى لقمرعاء 
العين علا 
هذا العين الوط مزع 
رموش 'لعين طوةا عنوع 
الجفن العلوي 10 عبرع 
العدسات العينية عععام علا 
7 

قناة فالوب عطن) مقامملاج1 
لفافة عنما 
شحم (دهن) غ1 
خلية دهلية ااعه )19 
قطيرات دهنية كاءاممعل 126 
صفيحة فاتر- باجين ‏ ».1206م منهلعةم - معنو 
الجنين . كنااوع؟ 
جزء المشيمة الجنيي قم [مغوع؟ 
ارومات الالياف أكواطمعط1؟ 
خخلية لبا عالإعوعط11 
الطبقة الخارجية الليفية 112 
غضروف ليق 128 قعوعط 1 
طبقة ليفية غضروفية ‏ ععلاج! وناممع8ةانامهعمءعط؟ 
ليني ؤناهرط1؟ 
خلية نجمية عالاءمعاقة كنامعط1؟ 
محفظة ليفية عأناومةء ونامعط1؟ 
حلهات أبرية عدلاتمهم معمكتلة؛ 


مع )دن زلء عم 


المنظم الدقيق 


أخرنيا 


أصايع” 7 ممم جريبات كراف وعءاءفلاه؟ مهكاهةء 0‏ 


3 مونافية الطيقة الجينية 3 نمدا تملسمممع 
مابس ع1 صوار مستجالي 65 ممم إقعع. 
طية 11 المادة السسنجابية (الرمادية) 226 قمع 
حلهات ورقية عفالامدم عأولاه؟ المادة السسمراء كع لإ16ع 
غار ( تجويف الجريب) بإاتبدهه ءأءزلام 2 أشى- اخمدود 200 
قدم 1001 عظم مشحوذ . عصوط 4ستامعع 
الطبقة الوظيفية ععتره! لقممناعمن؟ مادة الاساس عمصداوطلاة لمتاممع 
غدد معدية ولصواع عنقميط جريب نامي وعاءعتلاه) ومتسميع 
جسم / قاع المعدة ول سن؟ 

حلهات فطرية عدلاتمهم صعه )تومي 53 

2 جليدة الشعرة عاعتانه عتقط 
كيس الصفراء 88100 2 بصلة الشعرة عاعثلاه؟ عتمط 
عقّدة عصبية مالقسمع الاهداب طقة امن زه عاعتلاه؟ عتقط 
معدي عماقمع عُلنَمة الكتهزة لااصنام عتقط 
وهدة معدية ألم اقمع جذر الشعرة غ0 متقط 
هلام اعقو جسهات هاسل وهاءكتامعهه 1125531!5 
هلامي كناوم نداعم قناة هافرس أقصق ممتوة 112 
جين-- ناسلة يللين القاب معط 
جرئومي (انباتي» لممتمدعع ارومة الخلايا الدموية 5ط ه206 معط 
مركز. انتاشي ( جرثومي ) 0 لامع طبقة هنل ععلرمة! وثو مم11 
ظهاري جرثومي سس تاعط تمع ااا ذراع (عروة هنل) مهه1 و'عامء1][ 
خلية عملاقة لاع أموتق الشريان الكبدي لمعامة عتاتفمعط 
غدة ليك حبال كبدية ممه عتالمعط 
فصيص غدي عاناطه1 لمداع خلايا كبدية وماك ماومعط 
خلايا غددية ولاءء عواسلهواع خلايا كبدية كلام عت ذمعط 


المادة الجلاتينية عناأعنماة كناممناوءاع الوريد الكبدي مم عتتدمعط 
خلايا دبقية ذلاء» لذذاع القوئ الكبرئ ععنهومم طولط 
كزين متطماع الكيمياء النسجة 'إساكتطعطءماوقط 
كلوبيولين متاسطماع الانسجة تروهام)وتط 
كبيبة 5وناإنارع رماع غدة كلية الافراز عمتعمامط 
لساني 20551 
كلايكى عن مععمءعزلع 
خلية كأسية لاءه )عاطامع 
جهاز كو لجي 5 عقممة أعاه 0 


لدان 


غضروف زجاجي عع قاتاعق عمتلمرط 

افراط ته اء صرااءءمرط 

قصور سناع م تلهملاط 

السويقة النخامية 51211 لةتوتإطممم بوط 

الغدة التخامية ممع كلولإطمممرط 
1 

الامعاء الدقيقة (اللفائني) تسمل 


الوريد الاجوف الامامي 75 
التشبع - ارتشاح 

طبقة داخلية حببية 

غلاف جذر الشعرة الداخلي 


م ممع عوملمعلما 
هتمذ 

ععزة1 عوعاعناه ععمفز 
ج126 دومع نرعام تعممة 
طأمعطة غم0م؟ ععصمز 


الطبقة الداخلية ععممة 
الاقراص اليينية عوك ل6لههع مم1 
الجلد ناوعا تا 
بين (شابقة) عام 
داخلي لممععامة 


الغشاء المطاطي الد اخلي 0 ةط متعم عتاكقاء أهممعاما 
الصفيحة الداخلية الدبقية ممتانص!! لقممعام1 


عم لسعم 
اغشية داخلية كعصهمطمرعمم لفمرعامز 
شريان بين القصيصات ‏ لكل 6عنن.عدانطهامعامة 
وريد بين الفصيصات ماعنا عماناطه عام 
الطور البيني عق معام 
بيني 11 معام 
خلايا ليبدج البينية عنللاعآ كه 31ناناذرعاما 
نسبيج ضام بيني معام 
صفائح بينية ع ذا لقنن دعاص 
شريان معوي لإمعاعة أهسمناوعام1 
وريد معوي ماعلا [مستادعامز 
داخل الجدار 031تسصةعادا 
القزحية كز 
خلايا غير منتظمة أاعه موأموءمرة 
جزر لانكرهانس مه ة] [آه أعاوز 


د 
يرقان - صهراء. مول مز 
الامعاء الدقيقة (الصائم). سمه زعز 
هلام لإااعز 
مفصل أمامز 
عصارة عضناز 
ملتقئ. - اتصال ماع مال 
مجاور- قريب لاز 


جهاز جار الكبيية دنا لمفعدممة عةانصعضصداع قناز 
الحبيبات جار الك 5عاتتمقعع عمادععصماع ماحز 


1 
القط التووي (طبقة النواة») عم وام ها 
بروتوبلازم النواة تمعفامه مقط 
كيراتين (مادة صلبة) متاضووعع 
متقرن لعمتمناههما 
خلايا متقرئة (مثواة) وعانزءم اهيهط 
كلية برعملا 
عقدة أمملا 
خلايا كوبفر 5لاعه بعلامنطا 
1 
شفاه- اشفار 1 
غدد الشفة امخاطية مصاع لقنطها 
تيه طامعبرطة1 
غدد دمعية فصاع امستعة1 
ارضاع صمناواءة1 
وعاء لبي أوعاءعة1 
جوبة (فسحة) - فجوة 3هنعة1 
صفاحة ع1 
صفائحي عة1اعصة]1 
صفيحة قاعدية كط جومتدمة1 
الصفيحة امخصوصة م20 لمأصرة1 
جزيرات لانكرهائر م6 385 عع ممآ 
حنجرة 1 


"4 


غضروف الحنجرة 
طيات الحنجرة 
رموش 

جاني - وحثي 
انبورة جانبية 

القرن الجاني 
عدسة 

محفظة العدسة 
الياف العدسة 
ظهاري العدسة 
خلية (كرية) بيضاء 
ارومة الخلايا البيضاء 
(مصباح) ضوء 
مرشح ضوني 

فلع 

حوف القرنية 
لساني 

اللوزتان اللسانيتان 


5 


. 


شحم 
حبيبات دهنية 
ارومة شحمية 

كبد 

فص 

فصيص 

عروة (ذراع) 

صاني - شفاف 

رئة 

هليل (منيت الظفر) 
لق 

لمفاوي 

شعيرات لمفية 

أفذاها 


عع ذاتاعق اقععم مدا 
وله امعع مها 
5عطوة1 

1 

أنامصسة ادمع ةا 
معمط لمعنه[ 
ععها 

كمع1 

عانادومةء قمعا 
ذرءعطة) قمعا 

حصن تلع طاتم لمعدمع1 
عالاءماناء] 
غ5ةاطه ناآ 

طعا 

عالق غطعنا 

طصنا 

معمرمء آه كناطمرنا 
أمنعمنا 

5لأقمه؛ أددهومنا 
منا 

عم 

وعانتمميع نلعملا 
أكةاطممة! 

ا 

غ10 

عاناطه! 

تطعممعط عدلنطه1 
ممه! 

معصن امن تعن[ 
ع1 

ناا 

( لتقم ؟م) اناما 
طمصررا 
عاغمطمصسرا 

وعم هااتصرى عغمطم مرا 


عقدة لمفية عل0ه طمموررا 
عقيدة لمفية عانلمه طمصصيرا 
الجهاز اللمفاوي لمع اقلاة عتأقطم دمي 
ارومة الخلايا اللمفية )اط مطم مرا 
خلية لمفية عانء م مسرا 
ثرة اللمفيات 5زعم)لاءعه نام سرثزا 
حل كأولاا 
الجسيات الحالة 5عرن نولا 
21 

ضخم (سابقة) ليان 
كرية كبرية كن 
بلعميات 85 1م ه1310 
عياني عأممء5 11326 
بقعة التصاقية ومعععطل2 دأنعممم 
بقعة كثيفة #اناعق 
بقعة صفراء 2 واناعهام 
ذكر عم 
المطرقة ؤناء الهم 
طبقة مالبيفن ععءنزها ممتطعام 18121 
كرية مالبيفن عاءودامعه© مقتطع تمامل8 
غدة الندي /1 1101118 
فكي سفلٍ عقاناطتلمقتم 
نني ) نخاع ( /010 2 113 
المادة البنية (سداة - وسادة) لان 
خلية بدنية ااعه )5135 
الام الصلبة (دعنل) 2162م 
الام الحنون (هأم) ععاممم 
مادة عم 
بالغ تاليلانن 
الفك الاعلى الننان 
اوساط كاين 
لع نخاع نلعم 
حبال لبية ؤلعم /1ة[إنلعتم 
اشعة لبية وبزهء 26اانلعم 


غدد البردة م مقتصهطاعمم 
ارومة النواة غ25 [طهنزمة !28 ,1228262501256 


النواء مع الإع0 لمق لقع عم 5عالا00 726822 
صبغة الميلانين سمتمقاعمم 
خلايا صبغية اين 
غشاء ان 
السحايا 1 8 261 
حواجز ( سحائية ) امع أمعع لتمعدم 
الحيض (الدورة الشهرية) نم كمعلم 


حيض (فترة الدورة الشهرية) 856طام [02ااكهع2م 
(فارزة) افراز سلمي (جرئية الافراز0م لمعم فءميعم 


اللحمة المتوسطة ع«الإطعمعو26م 
مساريق وفلشيتن 
شبكة لزنه طوعمر 
الاديم المتوسط ع 26500 
المتوسطة مسستاء مكعم 
اجسام مسار و6ذل0ط5 082*5وو814 
أيضي اهعم 
الطور التالي تايا لانن 
جسيد (اجسام دقيقة) لمر 
كربة صغيرة لت كك كان 
ذبقية صغيرة دناعم عم 
بلعميات صغيرة كد اياك لعي اننا 
مجهر ان 
المشراح الدقيق 2100 
الزغيبات كا لأامععتم 
الاغشية المتوسطة وعصوءط امعد 0016م 
أنقسام مباشر ( أتتصاف) كلكمتهم 
المتقدرات ان 
انقسام فتيلي (خيطي) 0515 تم 
غدد مختلطة الافراز 5لمواع لع«تم 
جزئيات وعاناء121016 
الطبقة الجرئية ععزة! عوأنءء لمم 
ارومة الخلية الوحيدة اننا 


الوحيدة 
جزء المشيمة الرحمي 
نهايات عصبية حركية 


خلايا عصبية حركية 
ارساء 

فم 

الطبقة المخاطية 

غدد مخاطية 


خلايا العنق الخاطية 
طبقة متعددة الحالات 
غلالة عضلية 

الطبقة العضلية 


لي ان 

أعقم ععطاممم 

0 0156م عمامدم 
65 12001 
1108 
امم 

تلن 

5 5نامعنامم 
5لاءء عاع6ه 5نامعنامر 
م12 م1 1نم 
ولاعه عأعكناتم 

01 121ناء كنات 
ععنا12 ع13ناء5نامم 


طبقة عضلية مخاطية ؟عناة! عناكداء واناءكنامم 
عضلات الطبقة المخاطية 225 [ناء5 لال 


الغمد الدهي 


طامعطة عمتاع رم 


الياف عصبية مغمدة ‏ 4ىءع6ة) مصعم 2)60 سناعلا 


ارومة النقوية 

النقوية 

عضلات القلب 

ظهارية عضلية 

ليفيات عضلية 

الطبقة الوسطى من جدار الرحم 
دا 


الظفر 
مهد الظفر 

اخدود الظفر 

صفيحة الظفر 

جدار الظفر 

انفي 

غضروف حاجز الانف 
تجويف الانف 

بلعوم أنني 


ا ينا 
عالوع هلع 
لللا فت دنا 
لبا تاعط) أمعم زمر 
كلاعط ملام 
نا لاع 11010 


انهم 

ل انهم 
علاممعع أتقم 
عغقام انهم 
للةنه انهم 
22531 

عع ةانامةء 22531 
الام 2581م 
تالا ة م2350 


إوذانا 


العلن ع2 


نفرون (وحدة كلوية ) 
غشاء قبل الوصلة العضبية عموءط 0ع عنام 2 لزوءعمعم 
فراغ الواصلة العصبية 


ممعطمعم 


ع0هم5 عنام 2ه لإدعمعم 


عصبي ملعم 
نهايات عصبية كعمتلمعء ممعم 
اليف عصبية ورعطاذ! نعم 
عقدة عصبية ممتاومقع عنترعم 
جذع عصبي علصنما ممعم 
ظفائر عصبية 5ناءءام ملاعم 
الجهاز العصبي عقا كنا0 رع 
نسيج عصبي عناككنا 1162170105 
شبكة 01 اعم 
خلية عصبية عألاءم ناعم 
الدبق العصبي ولع مناعم 
النخامى العصبية كأكطممملإطام ناعم 
(وحدة) خلية عصببية لل تن 


حزمة عصبية عالصناط عمأناء5ة؟ معتاعم 
غمد الليف العضلي ع 
لييفات عصبية كاقوط 1م متعم 
نيوروبلازما ل تان 
متعادل )ناعم 
عدله اتطاممع اناعم 
النقوية العدلة عاتزعه ازمر عناتزطمه اناعم 
حلمة الندي عاممته 
حبيبات نسل وءانامممع 5'اعووالحة 
عقدة رانفير ععأنامق 6ه علمم 
ارومة الحمزاء السوية غ135 20 هم 
كرية حمراء سوية 0000 
انف 105 
غشاء بعد الوصلة العصبية عنام 50و20 
الحبل الظهري 2000 
النواة عام 
النوية المع اعنام 
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حمص نووي لع عتعاعنام 
تغذية الام 
0 
عدسة شيئية دمع! ع«لاءءزاه 
عيي عهاناءه. 
حصية إن وعم 
ارومة الخلية السنية 2.0105 
المري قناع 3 طمزم5ع0. 
العدسة الزيتية لقع صدمز أته 
خلايا شمية ؤلاعه برمماعةكاه 
خلايا دبقية قليلة التشجير داع معلمءلموناه 
اخلية البيضة الناضجة عالل000 
قرص بصري عؤثل عنامه 
الياف عصبية بصرية ذرعط1] علامعم عنامه 
حامل البويضة ونا 10م 00 
فوي لمن 
غدد الفم 05م انود 
الجزء الفموي عدم 1هره. 
الحافة المنشارية 02 
عضلات الشفة المحططة الارادية وذمه 225ةانء1ط,ه0 
عضو مومه 
عضيوات وعااعمهوره 
عظمة 05 
نضح - أسموز إبة 020515 
عظهات وعاءاووه 


تعظيم مم1 وده 


ارومات بانية العظم 0560615 
خلايا ناقضة للعظم 0516035 
خلية عظمية عالرعمع)05 


الطبقة المولدة للعظم 
وحدة عظمية ( أوستيون) 
غلاف جذر الشعرة الخارجي 50201 06م يعاناه 


ععع دا عامعومعاوه 

ممعاوه 

اسناخ هبيضية وعاعتلاه؟ لوده 
بساكينيا 05 


الييضن 


ويك 


قناة الييض لفلناتك 


البييضة 01/1 


الحنك (اللثة) عمتاهلهم 
اللوزة الحنكية 
بنكرياس 


اسناخ (عنبات ) بتكرياسية 


أأكهها عمتاهلهم 
ممم 
تامع1ة عتاوءرعههم 


شريان بنكر ياي لاتعاعة عتندهعمهم 
وريد بنكرياسي ماع عتاوء رغصم 
خلية بانث (الحامضية) . لاءء لطأعمهم 
منطقة الحليات مع نموااتمهم 
جار الدرقية لذه عنعنم 


خلية محيطية (جدارية) ااعه اماععهم 


نكني 0110004 





غدة نكفية لماع لنامعهم 

الجزء النخامي الوسطي 
5لدلاطامهمباط متلعم معامتويوم 

الجزء النخامي يي 
1 كتلطمهصلاط دنا انعععط نا كعقوم 
كمئري جوع 
القضيب (العضو الذكري) وتوم 
التامور انل معممعم 
سمحاق الفضروف تمده طعتمعم 
خلية محيطية عالإعلمعم 
الطبقة الخارجية من جدار الرحم ناماع ممعم 
الغلالة العصبية المحيطية تنا أرناع متعم 
ممحاق العظم الخارجي نلعم 
الاعصاب الطرفية وعلمعم لقع طمتعم 
البرتيون (الصفاق) نع ملعم 
البلعوم ل طم 
بلعمة (التهام ( طم 
حنون ونم 
"لاه الحنون (غشاء الدماغ ) 01 مام 
ل اج قد أله أمعصيعام 


الجسم الصنوبري 
فقاعات شافطة 
حفرة ألم 


لإلمط لعمام 
كع أناعة عنام اعم مام 


الغدة النخامية مها تتائم 
المشيمية هامعمةام 
بلازما مكلام 
غشاء الخلية 1ف ممكةام 
صفيحة عغهام 
(صفيحات ) اقراص دموية كاع1 عغوام 
ضفيرة كناءرعام 
الخلية الرجلاء 0001م 
رجل كاذبة 3 ناعم عالاء000م 
نواة الخلية الرجلاء 5ناء اعنام عنتالإعم0مم 
مؤشر امم 
أ رو ومة الخلايا غ125طمعط الا عتأمتمعطء باهم 
الحمراء متعددة الالوان 

متعددة الاضلاع 1 لع طنزاهم 


خلايا عصبية متعددة الحالات 15لاعه ونامطم,0م]ررامم 
الغرفة الخلفية ععطاسصقطء ومترعاومم 


القرن الخلني مرمط عدتمعاكمم 


الحاجزر الوسطي الخلني نل" 10رمع )ومم 
تُغرة ( مسامة) 01م 
قناة بابية قمع 0121م 
الثلاثي البالي لع لمارمم 
قبل الدورة الشهرية ع85طم انمافمعموعرم 
جريب اولي 5عاعنتلاه! لإمقسلئم 
الخلية اللمفية الاولئ عالإعمطمسزاهئم 
الوحيدة الاولئ علا 1000م 
الطور الاول ع185م20م 
غدة الموثة (البروستات) هع عاقاكميم 
القناة الدافعة مه تاعرعمه عنتأماومرم 
حبيبات بروتينية 5ع اناضممع ملعامىم 
جبلة مذةام )ممم 


انا 


الجزه. الداني أعقم اوسكرمءم 
خلايا شوكية ؤلاعه عاعاءتيم 
كاذب ملعناكم 
استاخ رئوية تامء1ة لقم مانام 
شريان رئوي 6عمعة لإمتقمم مانام 
وريد رئوي ماعل رمقمه مانام 
تجويف اللب لإاثبلةء وايام 
خلايا بركنجي ذلاعه عتوم تاج 
الياف بركنجي معط عتومتعاسساط] 


نواة متقلصة 5ناءاعنام عتاممعالام 


جزه المعدة البالي ممم عتعمالام 


خلايا عصبية هرمية 5لاءه 1ولتسهملام 
82 
عقدة رانفير ع200 عتمم 
النني العظمي الاحمر 320 عوط 1630 
الانابيب المستقيمة وعاسطن لهاءءر 
المستة تااععم 
كريات الدم الجمراء وعاءدنامعمء قوواط 260 
الجزه الاحمر من الشفة لمأععقم لع 


انقسام اختزالي مملكت ال مملأعبالعم 


اللب الاحمر عمايام 260 
الكلية عمعع 
كلوي يدن 
شريان كلوي لإمعاعة أهمعم 
كرية ( لفافة ) كلوية دعق أقمعم 
مخروط كلوي عممه أقمعم 
كرية كلوية وءاءكنامعمء أهمعر 
كؤوس كلرية وععلاهه 1قمعم 
حلمة كلوية عة[اامهم أهمع 
هرم كلري لتسههلام لممعم 
وريد كلوي ماعلا [أهمعم 
المنطقة الشبكية وععة عةاناءناءم 
خلايا شبكية ولاه عه اناعتاعر 
الياف شبكية في الكبد ‏ موبز| وز معط عهانكناءم 
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ومتاءء 


الشبكية 
الاوعية الشبكية " 


واعذوء؟ اهمتاءر 


الجهاز التناسلي لعاذزة علالاعنالم رمع 
قصبة تنفسية ع[متطعهمءط بومأهااموعر 
الجهاز التنفسي متعأوزة نمه أموعع 
القرص الدوار 205 عمااامباع1 


رايبوسومات (ريباسة ) نيتنا 


الخامض النووء ي الرابيوز: ي (لأعدءءاءعسممطن8) .2 


قاعدة (جذر) 1001 
قناة الجذر لقضةء غأممع 
5 
كيس 596 
غدد لعابية 5 لمولاناة5 
عضي (سابقة ) معروة 
غمد الليف العضلي سمعامء: 53 
الهيولي العضلية تكةام م53 
السقالة الطبلية تمقم لز قامعة 
السقالة الدهليزية تلناطتاوع؟؟ ولائعة 
قناة شلم لقمق 5'ممعلطعد 
خلية شوان لاءه وثموسطع5 
الصلبة ع5 
افراز ع ع5 
قطرات افرازية كاعاممعل لمماعرمءة 
حبيبات افرازية وءانا ممع إوماعمع56 
مي - نطفة 5 


قنوات هلالية (نصف دائرية) 308[5ء عغاناءاءتصعة 


حويصلة منوية عاعلوء؟ اممتصعة 
انابيب منوية وعانطان) كناموع) تستهممعة 
احساس 0 ع5 
خلية عصبية حساسة ‏ 200508 امع2]]05 لإممكمعة 
نجايات عصبية حساسة وععط!! علامعم لاروقارعة 
حواجز م5 
حبال من الحواجزر وله 21امء5 


غدد مختلطة (مائية <- مخاطية )120أع 50101060105 


الغللاف المصلي 


5208 


غدد مصلية 5لصواع قناممء5 
خلايا سرتولي ولام أأمتعع 
اوعية شعرية في الجيوب 5ه 1اتمفق لدل1هكممزو 
عضلات هيكلية وعاعكنامم [هاءاءعاة 
الجلد متاق 
الجلد وملحقاته 2865 همعممة 15 0مة متكاة 
جلد فروة الرأس مداءو غه هلعا 
جلد باطن القدم 100 ]1ه غأمة كه متكا 
الحنك (اللثة الرقيقة) عهذةة1قم غزمو 
النطفة (المني) مرعمة 
خلية نطفية عالا2]00رعم5 
القناة المنوية خأنلم7رعمة 
ارومة النطفة 0 
برنة التلنة م5 
مراحل نمو الحيامن ع عم 
نطاف 2 0 52011 
مضيق القزحية ولمأ أه ععاءمتطمة 
خلية كروية ااعه اوععطي١‏ 


الحبل الشوكي 

عقدة عصبية ظهرية 

خلية معزلية 

الطحال 

عقيدة طحالية (اللب الابيض) 
العقدة الحلزونية 


4 [قصامة 
دمتاعهقع [قمامة 
لاع 016مامة 
معمامة 

عاتلمم عتصعامة 
دمتاع مقع امرلمة 


الصفيحة الحلزونية قمتصسمة ادام 
الرباط الحلزوني أمعدمدعنط لقعامة 
العظم الاسفنجي عموط لإقمممة 
حرشني 20000 
ظهار: ي حره شي دتداتاع ا تمء كنامتم3 ناوه 
منصة 508 
عملية الصيغ عمتمتهاة 
الخلايا النجمية ذلاعه 216ااغاة 


اوردة نجمية كماع عنهااعاى 
شعيرات -حساسة ينيل 
مطبق لعناقماة 
عضلات مخططة وعاعكناهر ل6)ولماد 
طبقة لاي 
الطبقة المتقرنة 01م لسن ةناد 
الطبقة الحبيبية ناذه انامقعع مسدأهماد 
الطبقة الشفافة تعن هماع 
الطبقة الشوكية م5 5131053 
سطر وعائي كلع ةاتامكة ماق 
طبقة (سدى) 08]ءظ 
تحت العدكبوتية ععهمه [د0تممطءمموطتد 
تحت الجلد 5نا8260)ناعطلاة 
تحت القاسية ع30م؟ 1قعنالطناة 
تحت البطانة سناع طأهلمعطنة 
نحت النخاب مساتلعمء تمع طناك 
نحت اللسان قناع متاطله 
نحت الحاطية 60م لاة 


فسحة تحت الخلية الرجلاء 
الغشاء الرتقي الخارجي0226 عم لذتاع ام لرعمنة 


ع36م5 عتالإء00همطاناة 


خلية سائدة لاءه عمتارمممناة 
الغدة الكظرية لهاع لهمع: ورمية 
خلية سائدة لاعه عواناءة)سعاكتاة 
غدة عرقية لم أمعة 
عقّدة ودية موتاعدقع عناعط) دم سراد 
الوصلة العصبية 1 56م ملاو 
المخلوي مع الاره رومةالفاذية كاكة اام طممعالمة وتالإع مزه 
جهاز معادلاو 
35 
الذيل انها 
غشاء سقفي عمعرط دعم [دتوماء16 
اسنان طاعع) 
الطور النهائي عق م610 
وتر 0600 


دعا 


الخصية 

البراعم الذوقية 
خلايا ذوقية 
فتحة ذوقية 
القراب الخارجي 
قناة صدرية 
ثرومبين - خاكرين 
صفيحة دموية 
جسم توقي 

التوتة 

خلية توتبة (لمفية) 


جسهات الغدة التوتية 


الدرقية 
السن 
اللسان 

لوزة 

حويجز 

شريان حويجزي 
وريد حويجزي 
الرغامي 

الغدد الرغامية 
انتقالي 

الخندق 

الارومة الغاذية 

خلية غاذية 

الارومة الغادية 

جذع 

انبرب 

انبوبية 

الغلالة البرانية 

طبقة الغلالة البيضاء 
الغلالة الجوانية 
الغلالة الوسطانية 


اها 


كتاوء) 
كلناط 3856 
كلاءه عأ5ة) 
50 13516 
83 مفععطا 
أعناك عتعدرمطا 
متطسمعط) 
عالاعه ط سوعط 
علاط 
كلاملا 
عالإعه صصرط) 


وعأعكنام رمه عتصرط) 


علاط 

ناكول 

طامه1 

عناع 102 

انقمه) 

ماع22 

لإمعاعة عمانعع6 2 
ماعل عوانععط 2 
معطعقه) 

كلمواع امعطعةما 
لمهأ ممم 
طعمع) 
أقهاطمتامهءا 

عالإع مم12 

مع 1م10 
عأصنما 

عن 

عواناطمن) 

وتانامع 2 قعلمنا 


نعمأعسطلة وعتمن) 
لاما ملعتملا 
6 معتمنة 


الطبقة الوعائية 
القناة الطبلية 
غشاء الطبلة 
التجويف الطبلي 


السرّة 
الحبل السري 
الحالب 
الاحليل 
المثانة البولية 
الجهاز البولي 
غدد الل بحم 
قناة البيض 
الرحم 


امهبل 

اوعية العروق 
صمام الوريد 
قاعدة الصمام 
وريد 

جييب وريدي 
وديد 

بطني 

وعاء 

دهاليز 

غشاء الدهليز 
زغابات 

زغابة 
حويصلة 
الغرقة الزجاجية 
صرني 


1 1ن 
أعنال عنصدم صر 
عمةعطموعمم عتسنمصسر 


لإأأللوء عتمدم صم 


ذنء لالط نا 

لمعم أوءتانطصن 
اعلا 

معطاععنا 
علاط لإنمممنا 
تمع اكزة لإمقملعنا 
كلمماع عملمعن 
عطنا) عمامعانا 


امعان 


ع01لا3 

امن 

011 12534 
عل 

عقهةط6 181965 

ماع 

05 1011015 
كاللتن 

لطعم 

نامع 

اعدو 

عاناط ناوعا 

عمونرط مصعم ممانطتاوعر 
انالف 

5ن انا 

ولول 

عط هاء كنامععات؟ 


لدع 





زريد ولي 

حلا الدم البيضاء 

كريات الم البيضاء 
الياف بيساء غرائية 

المادة الييضاء 

اللب الاييض 

خلية دودية 


عتد لمعم 
لنب؟ اومن 
أعمي عا مترحه ماه ١‏ 
تعاعقنام مناه 


ماعلا عدحت :نور 


3 
1/1 
وااءء 61000 عخلطاه 
اعونامعمع لمو!ط عغلطن 
ووعط1! دعت ولامء عاتطبن 
قط عاتطب 
عمانام عغتطب 
اعه مايه 
لنت ترم 


ىم 
12 


التي العظمي الاحمر الات:: عصمط بزولاعز 


المح 


منطقة - التصاق 
المنطقة اللفائفية 





لادلا 


همم2 
2 الوه ه200 
1021 2003 

ولع ةاداعناع؟ همه2 

لع ناعم همه 

ذلاءء لتعطن عه معع مزج 


"544 


المصادر الاجنبية : مععمع 261 المصادر 
لإعهامأءطصط لصة نزعماماذزا] له كدااة 
0 .8م 
1.0007 
8 بامع71]05 رؤوععم .1160 
قهقم» 280 كعناذدل! رؤااعه ]0 ععتتاءتماة عتممعدمء تطةع آنا ممه عتممعومءءع زيم ]ه ذقل)م 
5و1 .177.0 
0( 
لم00 الل 


ومععرتا .ةلآ 

.1979 بدوعاوه1! ,5وعرظ .2160 

لإعهاها5ن11 كه كدااخ تعلر8 م 

مموعع .ا .5 ومسرمط1 

مووععآ لمواه8 .0 

.1079 مغدمءه هلهم آ/تطماء 20 انطه/لإصدمطرمء دععلممهة .110.8 


المصادر العلمية العربية : 

.١‏ علم الانسجة العامة الدكتوره ماجده عبد الرضا نوري 
مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية 
بغداد- امول 

؟. علم الاعضاء الدكتوره ماجده عبد الرضا نوري 
مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية 
بغداد- “1948 . 

*. تقنية وتحفيز الشرائح المجهرية الدكتوره ماجده عبد الرضا نوري 
مطبعة الجامعة - يغداد 
194 

4 . المعجم الطبي العرني الموحد (اتحاد الاطباء العرني) 

.١544 


ليوا 


اماما" 
م 314 ماجدة عبد الرضا نوري. 
أطلس الانسجة البشرية - /1ا115101060] المه]/!ن]1] 01 قكشآاه / 
ماجدة عبد الرضا نوري» غانم حسين مجيد. - بغداد: 
هيئة المعاهد الفنية, ؟1555. 
صء 5 اسم 
-١‏ الانسجة البشرية - أطالس 


(أ. غائم حسين مجيد (م.م) 0 ب العنوان 





رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغد. "5/5 للة ؟؟ؤؤا 


لوم 


